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Uber dieses Handbuch 



Dieses Handbuch enthalt eine schrittweise Anleitung zur Installation 
sowie Informationen zu Betrieb, Fehlerbeseitigung und zukiinftigen 
Upgrades fur die HP Consolidated Client Infrastructure (CCI) Losung. 



Die Querverweise in diesem Handbuch verweisen auf die entsprechenden 
Abschnitte. Klicken Sie auf einen Verweis, um den entsprechenden 
Abschnitt direkt aufzurufen. 



Zielgruppe 

Dieses Handbuch richtet sich an Personen, die HP CCI Losungen 
installieren, verwalten und warten. Es wird vorausgesetzt, dass Sie 
liber Fachkenntnisse im Hinblick auf die Wartung von Computern 
verfiigen und mogliche Gefahren bei Produkten mit Strom fiihrenden 
Komponenten erkennen. 

Wichtige Sicherheitshinweise 



AVORSICHT: Lesen Sie vor der Installation dieses Produkts das im Lieferumfang 
dieses Systems enthaltene Dokument Important Safety information. 
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Symbole an den Geraten 

Folgende Symbole konnen an den Geraten angebracht sein, 
um vor moglichen Gefahren zu warnen: 




VORSICHT: Dieses Symbol weist in Verbindung mit einem der 
folgenden Symbole auf mdgliche Gefahren hin. Bei Nichtbeachtung 
dieser Warnhinweise besteht Verletzungsgefahr. Weitere 



Informationen finden Sie in der Dokumentation. 



Dieses Symbol weist auf Strom fuhrende Komponenten oder 
Gefahr durch Stromschlage hin. Wartungsarbeiten durfen 
nur von qualifiziertem Personal durchgefuhrt werden. 
VORSICHT: Offnen Sie dieses Gehduse nicht, um Verletzungen 
durch Stromschlage zu vermeiden. Wartungsarbeiten, Upgrades 
und Instandsetzungsarbeiten durfen ausschlieBlich von qualifiziertem 
Personal durchgefuhrt werden. 




Dieses Symbol weist auf die Gefahr durch Stromschlage hin. 
In diesem Bereich befinden sich keine Komponenten, die vom 
Benutzer gewartet werden konnen. Offnen Sie diese Bereich 
auf keinen Fall. 

VORSICHT: Offnen Sie dieses Gehduse nicht, um Verletzungen 
durch Stromschlage zu vermeiden. 



Dieses Symbol an einem RJ-45-Anschluss weist auf eine 
Netzwerkverbindung hin. 

VORSICHT: Um die Gefahr durch Stromschlag und Brand 
sowie die Beschadigung der Gerdte zu vermeiden, schlieBen 
Sie keine Telekommunikations- bzw. Telefonanschlusskabel an 
diesen Anschluss an. 



A 



Dieses Symbol weist auf eine heiBe Oberfldche oder eine heiBe 
Komponente hin. Bei Beriihrung dieser Oberfldche besteht 
Verletzungsgefahr. 

VORSICHT: Um Verletzungen durch heiBe Komponenten 
zu vermeiden, lassen Sie die Komponente abkuhlen, bevor 
Sie sie berijhren. 
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^E/^Sr^i Diese Symbole an Netzteilen oder Systemen weisen 
^^^JCZ) ^^^JJd darauf hin, dass das System durch mehrere Stromquellen 
versorgt wird. 

VORSICHT: Um Verletzungen durch Stromschlage 
zu vermeiden, Ziehen Sie alle Netzkabel vom System 
ab, um die Stromversorgung vollstdndig zu trennen. 



a Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Komponente 

zu schwer ist, um von einer Person sicher gehandhabt 

zu werden. 

Gewicht in ka VORSICHT: Um Verletzungen oder eine Beschadigung des 
Gerats zu vermeiden, beachten Sie die vor Ort geltenden 
Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen bzw. -richtlinien 
fur die manuelle Handhabung von schweren Gegenstanden. 



Rack-Stabilitat 



VORSICHT: Um Verletzungen oder eine Beschadigung 
des Gerats zu vermeiden, stellen Sie Folgendes sicher: 

• Die NivellierungsfuBe mussen Bodenkontakt haben. 

• Das Gesamtgewicht des Racks muss auf den NivellierungsfuBen 
lasten. 

• Bei der Installation als einzelnes Rack mussen die 
StabilisierungsfuBe am Rack angebracht sein. 

• Bei Installationen mit mehreren Racks mussen die einzelnen 
Racks miteinander verbunden sein. 

• Ziehen Sie jeweils nur eine Komponente aus dem Rack heraus. 
Wenn mehrere Komponenten gleichzeitig herausgezogen 
werden, ist die Stabilitat des Racks nicht mehr gewahrleistet. 
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Symbole im Text 

Der Text dieses Handbuchs enthalt unter Umstanden folgende 
Symbole mit folgenden Bedeutungen: 

AVORSICHT: In dieser Form hervorgehobener Text weist darauf hin, 
dass die Nichtbeachtung zu Verletzungen oder zum Tod fuhren kann. 



AACHTUNG: In dieser Form gekennzeichneter Text weist darauf hin, 
dass die Nichtbeachtung zur Beschddigung von Komponenten oder 
zum Verlustvon Daten fuhren kann. 



WICHTIG: In dieser Form hervorgehobener Text enthalt wichtige Informationen 
zum Verstdndnis eines Konzepts oder zum Durchfuhren einer Aufgabe. 



In dieser Form hervorgehobener Text enthalt zusatzliche Informationen 
zur Hervorhebung oder Erganzung wichtiger Punkte im Haupttext. 



Weiterfuhrende Dokumente 

Zusatzliche Informationen iiber die in diesem Handbuch behandelten 
Themen finden Sie in den folgenden Dokumenten: 

■ HP ProLiant BL e-Class Integrated Administrator User Guide 

■ ProLiant Integration Module for Altiris User Guide 

■ HP Server Fehlerbeseitigungs-Handbuch 

■ Product Service Card 

■ HP ProLiant BL e-Class C-GbE Interconnect Switch User Guide 

■ White Paper: HP ProLiant BL e-Class System Overview and Planning 

■ QuickSpecs 
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Hilfe und 



Support 



Falls Probleme auftreten, die Sie nicht mit Hilfe der Informationen in 
diesem Handbuch losen konnen, stehen Ihnen die folgenden Quellen mit 
zusatzlichen Informationen und weiterer Unterstiitzung zur Verfiigung. 



Wenn Sie technische Unterstiitzung benotigen, wenden Sie sich 
an das HP Callcenter fur Kundenunterstiitzung in Ihrer Region. 
Die Telefonnummern finden Sie im Worldwide Telephone Numbers 
Guide auf der im Lieferumfang von Blade PCs enthaltenen 
Documentation CD. Die Rufnummern fiir die weltweite technische 
Kundenunterstiitzung finden Sie auf der HP Website unter www.hp.com. 



Auf der HP Website finden Sie Informationen zu diesem Produkt 
sowie die neuesten Treiber und Flash-ROM-Images. Sie konnen 
die HP Website unter folgender Adresse aufrufen: www.hp.com. 



Technische 



Kundenunterstiitzung 



HP Website 
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Die HP CCI Technologie 



Hardwaremerkmale 

Die HP CCI Losung besteht aus einem Blade-Gehause fiir den 
Einbau in ein Rack mit erweiterter Elektronik zur Verwaltung 
von bis zu 20 Einzelprozessor-Blade PCs. 




ProLiant BL e-Chss Blade-Gehause mit Blade PCs (20) 

Die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Merkmale 
des Gehauses und der Blade PCs sind standardmaBig in alien 
HP CCI Losungen enthalten, falls nicht anders angegeben. 
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Merkmale des ProLiant BL e-Class Blade-Gehduses 

Das Blade-Gehause umfasst folgende Merkmale: 

■ 3U-Hohe und Standardbreite von 48 cm 

■ Unterstutzung von bis zu 20 Blade PCs 

■ Interconnect Tray Optionen fur jedes Blade-Gehause: 

□ Interconnect Switch mit vier RJ-45 Gigabit Ethernet 
Uplink- Anschliissen 

□ Optionales Patch Panel mit 40 RJ-45-Anschliissen 

■ ProLiant BL e-Class Integrated Administrator fur lokale 
und Remote-Verwaltung und -Uberwachung 

■ Redundante Stromversorgung 

■ Redundante Kuhlvorrichtungen 

■ LEDs zur Anzeige des Systemzustands 

ProLiant BL e-Class C-GbE Interconnect Switch (Optional) 

Der ProLiant BL e-Class C-GbE Interconnect Switch umfasst 
folgende Merkmale: 

■ Erheblich reduzierte Kabelanzahl (40 Blade PC NIC-Verbindungen 
zu vier RJ-45 Gigabit Ethernet Uplink- Anschliissen) 

■ Der Formfaktor des Interconnect Tray passt in das Blade-Gehause 

■ Niedrige Wattleistung fur maximalen Leistungsgrad 

■ Kompatibilitat mit gangigen Core Switches 

■ Netzwerkfehlertoleranz: Zwei integrierte Switch-Module, Switch 
A und B, fur redundante Pfade zu den Netzwerkanschliissen an 
alien Blade PCs 



2-2 



www.hp.com 



Setup- und Installationshandbuch 



Die HP CO Technologie 



RJ-45 Patch Panel (Optional) 



Das RJ-45 Patch Panel umfasst folgende Merkmale: 

■ 40 10/100-RJ-45-Anschliisse 

■ 1:1 -Zuordnung zwischen jeder NIC auf den Blade PCs und einem 
der 40 RJ-45-Anschliisse am Patch Panel, das auf der Riickseite 
in einen Schacht eingebaut ist. 

■ Separate Verbindungs- und Aktivitats-LEDs fur jeden 
10/100-Anschluss 

■ Netzwerkfehlertoleranz: Zwei integrierte Switch-Module, Switch 
A und B, fur redundante Pfade zu den Netzwerkanschliissen an 
alien Blade PCs 



ProLiant BL e-Class Integrated Administrator umfasst folgende 
Merkmale: 

■ Lokaler Zugriff und Remote-Zugriff auf das Gehause und Blade 
PC Informationen 

■ Webzugang iiber Secure Shell, Telnet und Secure Sockets Layer (SSL) 

■ Netzschalter und Gerateidentifikationsschalter 

■ Zugriff auf die Remote-Konsolen aller Blade PCs 

■ Zugriff auf Computer Setup (F10) Utility auf alien Blade PCs 

■ Unterstiitzung von Befehlszeilenskripten 



ProLiant BL e-Class 



Integrated Administrator 
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Redundante Stromversorgung 

Das ProLiant BL e-Class Blade-Gehause verfugt iiber zwei redundante 
Hot-Plug-Netzteile (600 W) mit folgenden Merkmalen: 

■ 1 + 1-Redundanz 

■ Integrierte Hot-Plug-Fahigkeit 

■ Automatische Erkennung der Eingangsspannungsbereiche 
von 100 bis 127 V~ und 200 bis 240 V~ 

■ Verteilung der Betriebslast auf alle Blade PCs 

Redundante Kuhlvorrichtungen 

Im Lieferumfang des ProLiant BL e-Class Blade-Gehauses sind vier 
redundante Hot-Plug-Liifter enthalten. Diese Liifter bieten Folgendes: 

■ 2 + 2-Redundanz 

■ Einbau von Liiftern an beliebigen Positionen wahrend des Betriebs 

■ Regulierbare Liiftergeschwindigkeit 

■ Einzelne LEDs zur Anzeige des Liifterstatus 

LEDs zur Anzeige des Systemzustands 

Der Zustand des Systems wird anhand zahlreicher LEDs lokal angezeigt: 

■ LEDs fiir interne Liifter 

■ LEDs fiir externe Liifter 

□ Lufter-LED 

□ LED fiir den Zustand des Gehauses 

□ Blade PC LEDs 

□ Stromversorgungs-LEDs 

□ LED-Zustandsanzeigen fiir den Integrated Administrator 
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Blade PC Merkmale 



Die Installation, der Einsatz und die Wartung von Blade PCs sind 
denkbar einfach. Ein Blade PC, der fur Upgrade-, Service- oder 
Wartungszwecke aus dem Rack herausgenommen werden muss, 
kann auf einfache Weise durch einen anderen Blade PC ersetzt 
werden. Die folgende Abbildung zeigt einen Blade PC. 



Blade PC 

Blade PCs unterstiitzen die Prozessor- und Systemarchitekturtechnologie, 
darunter Folgendes: 

■ Prozessor 

■ Speicher 

■ Massenspeicher 

■ Anzeige und Uberwachung des Blade PC Status 

■ Diagnostic Adapter (optionale Graphics Diagnostic Card 
erforderlich) 

■ Monitor (Anschluss fur eine Graphics Diagnostic Card, Teilenummer 



der optionalen Graphics Diagnostic Card: 346204-001) 

■ ROM 

■ 2 LOM (LAN auf Systemplatine) 

■ Uberwachung des Systemzustands und der Stromversorgung 
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Prozessor 



A 



Im Lieferumfang jedes Blade PC ist ein integrierter Transmeta 
Efficeon-Prozessor mit 1 MB Cache enthalten. 

ACHTUNG: Die Kuhlkorper-Komponente des Prozessors ist in die Systemplatine 
integriert und kann nicht entfernt werden. 



Speicher 



Massenspeicher 



Der Blade PC unterstiitzt die folgenden Speichermerkmale: 

■ DDR 333 (2 SODIMM-Anschliisse) 

Weitere Informationen finden Sie unter QuickSpecs auf der 
HP Website unter www.hp.com 

■ 512 MB Systemspeicher, erweiterbar auf 1 GB (32 MB 

Systemspeicher sind fur den Prozessorbetrieb reserviert) 



Der Blade PC wird mit ATA-Festplatte geliefert, die mit Schrauben 
befestigt ist. 



Blade PC Statusanzeige und Uberwachung 



Der Blade PC bietet folgende Merkmale fiir die Statusanzeige 
und Uberwachung: 

■ Gerateidentifikationsschalter/LED fiir den Blade PC 

■ LED-Zustandsanzeige fiir den Blade PC 

■ LEDs zur Anzeige der Netzwerkaktivitat des Blade PC 

■ LED zur Anzeige der Festplattenaktivitat 

■ Netzschalter/LED 

■ Diagnose-Unterstiitzung mit Computer Setup (F10) Utility, 
Integrated Management Log (IML) und HP Systems Insight 
Manager 
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Diagnostic Adapter und Graphics Diagnostic Card 

Jeder Blade PC verfiigt iiber einen Diagnoseanschluss. Folgende 
Moglichkeiten stehen zur Verfiigung, wenn Sie den Diagnostic 
Adapter und die Graphics Diagnostic Card verwenden, die zusammen 
als Zubehor erworben werden konnen: 

■ USB-Anschlussmoglichkeiten fur zwei USB-Gerate wie 
Diskettenlaufwerk, CD-ROM-Laufwerk, Tastatur oder Maus 

■ PS/2-Anschlussmoglichkeiten fur Tastatur und Maus 

■ Monitoranschlussmoglichkeiten iiber einen standardmaBigen, 
15-poligen VGA-Anschluss (optionale Graphics Diagnostic 
Card fiir Monitor erforderlich) 

■ Serielle Anschlussmoglichkeiten zur Vereinfachung 
der Softwarewartung 

Grafik (optional) 

Der Blade PC unterstiitzt die Bildschirmanzeige iiber den Diagnostic 
Adapter und die Graphics Diagnostic Card, die zusammen als Zubehor 
erworben werden konnen. Zu den Grafikfunktionen gehoren: 

■ Unterstutzung der Auflosungen SVGA, VGA und EGA 

■ Fiir die Grafikfunktion muss eine optionale Graphics Diagnostic 
Card in den Blade PC eingesetzt werden (die Karte unterstiitzt 
eine Auflosung von bis zu 1024 x 768 Pixel bei 24 Bit Farbtiefe) 

■ 4 MB SDRAM-Grafikspeicher 

ROM 

Der Blade PC bietet folgende ROM-Merkmale: 

■ 2 MB ROM fiir System-, Grafik- und CPU BIOS-Anforderungen 

■ ROMPaq Utility zur Aktualisierung des System-ROM-Speichers 

■ Hardware-Boot-Block-Schutz 

■ Unterstutzung fiir Remote ROM Flash 

■ Unterstutzung eines bootfahigen USB-Diskettenlaufwerks 

■ Begrenzte Unterstutzung eines bootfahigen 
USB-CD-ROM-Laufwerks 
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NICs 

Die beiden im Blade PC integrierten NICs verfiigen iiber folgende 
Merkmale: 

■ Integrierte 10/100-MBit/s Broadcom 5705F Fast Ethemet-NICs 

■ Unterstiitzung von Preboot execution Environment (PXE) 
(nur erste NIC) 

■ Automatische Festlegung der 10/100 MBit/s- 
Verbindungsgeschwindigkeiten 

■ Vollduplex-Ethernet-Unterstiitzung 

■ Gruppenbildung (Teaming) fur Netzwerkfehlertoleranz oder 
Betriebslastausgleich, wird auch als Port Bonding (Anschlussbindung) 
oder Port Trunking (Anschlussbiindelung) bezeichnet 



Funktionen fur Softwareeinsatz und -management 

HP bietet eine umfangreiche Auswahl an Funktionen und optionalen 
Tools zur Unterstiitzung des effektiven Einsatzes und Managements 
von Software. Weitere Informationen zu den folgenden Themen 
finden Sie in Kapitel 5, „Einsatz und Management". 

■ ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 

Der ProLiant BL e-Class Integrated Administrator ist ein zentrales 
System zur Verwaltung und Uberwachung des ProLiant BL e-Class 
Gehauses und der Blade PCs. Der Integrated Administrator fungiert 
als eine Kombination aus Terminalserver und Remote-Controller 
und ermoglicht sichere und serielle AuBerbandkonsolenverbindungen 
mit alien Blade PCs im Gehause. 

■ Computer Setup (F10) Utility 

Mit Computer Setup konnen Sie viele verschiedene 
Konfigurationsaktionen durchfiihren und haben Zugriff auf 
zahlreiche Einstellungen fiir Systemkomponenten, Sicherheit, 
Speicher und Startreihenfolge. 
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■ Rapid Deployment Pack 

Rapid Deployment Pack bietet die folgenden Funktionen: 

□ Eine grafische Konsole mit benutzerfreundlichen 
Drag-and-Drop-Ereignissen wie Skripten und Bildern fur 
den Einsatz der Betriebssysteme und Anwendungen auf 
einer beliebigen Kombination von Blade PCs im Gehause 

□ Gleichzeitiger Einsatz von mehreren Blade PCs 

□ Erweiterte Funktionen zur Suche und Anzeige von Blade PCs 
basierend auf deren Platz im Rack, im Gehause und im Schacht 

□ Einrichtung der Konsole zur automatischen Installation 
vordefinierter Konfigurationen auf neu eingesetzten Blade PCs 

Weitere Informationen zu Rapid Deployment Pack erhalten Sie 
bei Ihrem HP Partner, auf der im Lieferumfang des Gehauses 
enthaltenen Rapid Deployment CD oder auf der HP Website 
unter www.hp.com. 

■ HP Systems Insight Manager 

HP Systems Insight Manager ermoglicht Ihnen die detaillierte 
Fehlerbehandlung, die Verwaltung von Komponenten und 
das Konfigurationsmanagement fiir HP Serverplattformen 
(wie beispielsweise mehrere hundert Blade PCs) von einer 
einzigen Konsole aus. 

■ Diagnostics Utility 

Diagnostics Utility zeigt Informationen iiber die Blade PC 
Hardware an und priift, ob das System ordnungsgemaB lauft. 

■ Automatic System Recovery-2 (ASR-2) 

ASR-2 ist ein Diagnose-/Wiederherstellungstool, das den Blade PC 
bei einem Ausfall des Betriebssystems automatisch neu startet. 

■ Enclosure Self Recovery (ESR) 

ESR ist ahnlich wie ASR-2 eine Funktion des Integrated 
Administrator zur Selbstiiberwachung. Wenn der Integrated 
Administrator nicht startet oder wahrend des Betriebs ausfallt, 
wird der Integrated Administrator von ESR automatisch 
zuriickgesetzt, um das Programm wiederherzustellen. Die 
Blade PCs und das Interconnect Tray sind von ESR nicht 
betroffen. 
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■ Integrated Management Log (IML) 

IML erstellt ein detailliertes Protokoll der wichtigen Systemereignisse. 
Auf dieses Protokoll, das auch das Zustandsprotokoll iiberwacht, 
kann iiber Utilities wie HP Systems Insight Manager zugegriffen 
werden. 

■ ROMPaq 

ROMPaq ermoglicht die Aktualisierung der Firmware (BIOS) 
mit RomPaq Utilities des Systems oder der Option. 

■ Online ROM Flash 

Bei Verwendung der Smart Components fur Remote ROM Flash 
mit der Konsolenanwendung Remote Deployment Utility (RDU) 
ermoglicht Ihnen Remote ROM Flash die Remote- Aktualisierung 
der Firmware (BIOS). 

■ ProLiant BL e-Class C-GbE Interconnect Switch 

Der Interconnect Switch fasst die 40 10/100-Ethernet 
Blade PC Netzwerkanschliisse in vier RJ-45 Gigabit Ethernet 
Uplink- Anschliissen zusammen. Jeder Uplink kann mit alien 
40 Netzwerkanschliissen kommunizieren, so dass eine beliebige 
Anzahl der vier Anschliisse verwendet kann und so eine maximale 
Reduzierung der an das Gehause angeschlossenen Netzwerkkabel 
von 40 auf 1 erzielt werden kann. Der Interconnect Switch ist 
kompatibel mit Industriestandards und wird fur den sofortigen 
Einsatz vorkonfiguriert geliefert. 

Weitere Informationen zu diesen Tools und Utilities finden Sie 
in Kapitel 5, „Einsatz und Management". 
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Diagnosefunktionen 

Folgende Tools zur Hardware-, Software- und Firmwarediagnose sind 
verfiigbar: 

■ ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 

■ Diagnostic Adapter fur lokalen Blade PC Zugriff 
(optionale Graphics Diagnostic Card erforderlich) 

■ Optionale Graphics Diagnostic Card 

■ HP Systems Insight Manager 

■ Selbsttest beim Systemstart (POST) 

■ Diagnostics Utility 

■ ROMPaq 

■ LEDs fur die Uberwachung des Systemzustands 
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Piemen der Installation 



Optimale Betriebsumgebung 

Fur eine maximale Leistung und Verfiigbarkeit Ihrer HP CCI Losung 
mussen Sie sicherstellen, dass die Betriebsumgebung den Vorgaben 
fur die folgenden Bereiche entspricht: 

■ Tragfahigkeit der Stellflache 

■ Abstande 

■ Stromversorgung 

■ Elektrische Erdung 

■ Temperatur 

■ Luftzirkulation 

Ausfiihrliche Informationen zu diesen Vorgaben fmden Sie im White 
Paper HP ProLiant BL e-Class System Overview and Planning auf 
der Documentation CD oder auf der HP Website unter www.hp.com. 

Warnhinweise und Vorsichtsmaftnahmen fur Racks 

Beachten Sie vor der Montage Ihres Racks folgende Warnhinweise 
und VorsichtsmaBnahmen: 

AVORSICHT: Um Verletzungen oder eine Beschadigung des Gerats 
zu vermeiden, stellen Sie Folgendes sicher: 

• Das Rack muss stabil stehen, bevor Sie eine Komponente einbauen 
oder herausnehmen. 

• Ziehen Sie jeweils nur eine Komponente aus dem Rack heraus. 

• Alle NivellierungsfuBe mussen Bodenkontakt haben. 

• Das Gesamtgewicht des Racks muss auf den NivellierungsfuBen lasten. 

• Bei einzelnen Racks mussen die StabilisierungsfuBe am Rack angebracht sein. 
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AVORSICHT: Urn Verletzungen und die Beschddigung von Gerdten zu vermeiden, 
sind MINDESTENS zwei Personen erforderlich, um das Rack von der Palette zu 
heben. Ein unbestucktes 42U-Rack hat ein Gewicht von bis zu 1 1 5 kg und kann 
eine Hohe von bis zu 2, 1 0 m haben. Wenn das Rack auf den Transportrollen 
bewegt wird, ist die Stabilitdt unter Umstdnden nicht mehr gewahrleistet. 

Stellen Sie sich niemals vor das Rack, wenn Sie es uber eine Rampe von 
der Palette herunterrollen, sondern halten Sie es an beiden Seiten fest. 



AVORSICHT: Beim Einbauen des Gehduses in ein Telco Rack mussen Sie 
dafur sorgen, dass der Rack-Rahmen oben und unten sicher verankert ist. 



AACHTUNG: Bei Verwendung eines Compaq Racks der Serie 7000 muss ein 
High Airflow Rack Door Insert (Teilenummer 32728 1-B21 fur 42U-Racks und 
Teilenummer 157847-B21 fur 22U-Racks) eingebaut werden, damitfur eine 
ausreichende Luftzirkulation von vorne nach hinten und fur Kuhlung gesorgt ist, 
um eine Beschddigung der Gerdte zu vermeiden. 



AACHTUNG: Wenn ein HP Rack oder ein Rack eines Drittanbieters verwendet 
wird, mussen die folgenden zusdtzlichen Vorgaben beachtet werden, um eine 
ordnungsgemdBe Luftzirkulation zu gewdhrleisten und Beschddigungen der 
Gerdte zu vermeiden. 

• Tijren auf der Vorder- und Ruckseite: Wenn auf der Vorder- und RLickseite 
des 42U-Racks TLiren angebracht sind, mussen diese Liber gleichmdBig 
Liber die gesamte Fldche verteilte Lijftungslocher verfugen, die insgesamt 
eine Fldche von 5.350 cm 2 einnehmen, um eine ausreichende Luftzirkulation 
zu gewdhrleisten. (Dies entspricht der Vorgabe, dass 64% der Gesamtfldche 
fur die Luftzirkulation offen sein mussen.) 

• Rack-Seiten: Zwischen den eingebauten Rack-Komponenten und den 
Seitenabdeckungen des Racks muss der Abstand mindestens 7 cm betragen. 



AACHTUNG: Leere Einbausteckpldtze auf der Vorderseite des Racks mussen immer 
mit Blenden abgedeckt werden. Hierdurch wird eine ausreichende Luftzirkulation 
gewahrleistet. Andernfalls werden die Gerdte nicht ordnungsgemdB gekijhlt, 
was zu einer Beschddigung durch Uberhitzung fuhren kann. 



3-2 



www.hp.com 



Setup- und Installationshandbuch 



Planen der Installation 



Warnhinweise und VorsichtsmaBnahmen 
fur das ProLiant BL e-Class Blade-Gehause 

Vor der Installation des ProLiant BL e-Class Blade-Gehauses sollten 
Sie die folgenden Warnhinweise und VorsichtsmaBnahmen aufmerksam 
durchlesen: 



AVORSICHT: Um Verletzungen und eine Beschddigung der Gerdte 
zu vermeiden, beachten Sie alle Warnhinweise und VorsichtsmaBnahmen 
in den Installationsanleitungen. 



AVORSICHT: Es besteht Verletzungsgefahr und das Risiko der Beschddigung 
der Gerdte durch Strom fuhrende Komponenten. Hinter der Abdeckung befinden 
sich Strom fuhrende Komponenten. Daher sollte die Abdeckung beim normalen 
Betrieb oder bei der Fehlerbeseitigung geschlossen sein. Andernfalls muss das 
System an einem Standort aufgestellt werden, zu dem nur qualifizierte Mitarbeiter 
Zugang haben. 



AVORSICHT: So vermeiden Sie Gefahren durch Stromschldge oder einer 
Beschddigung der Gerdte: 

• Der Zugriff auf und der Umgang mit bestimmten Teilen der HP CCI Losung 
sollte nur entsprechend der Anleitungen in der Benutzerdokumentation erfolgen. 

• Deaktivieren Sie auf keinen Fall die Erdungsleiter der Netzkabel. 
Erdungsleiter erfullen eine wichtige Sicherheitsfunktion. 

• SchlieBen Sie beide Netzkabel an eine geerdete Netzsteckdose an, 
die jederzeif leicht erreichbar ist. 

• Ziehen Sie die Netzstecker von den Netzteilen ab, um die Stromversorgung 
zum Gehduse zu unterbrechen. 




VORSICHT: Um Verletzungen durch heiBe Oberfldchen zu vermeiden, 
warten Sie, bis die internen Systemkomponenten abgekuhlt sind. 
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AVORSICHT: Das ProLiant BL e-Class Blade-Gehduse ist sehr schwer. Beachten 
Sie die folgenden Hinweise, um Verletzungen und die Beschddigung der Gerdte 
zu vermeiden. 

• Beachten Sie die vor Ort geltenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen 
bzw. -richtlinien fur die manuelle Handhabung von schweren Gegenstdnden. 

• Nehmen Sie vor dem Einsetzen oder Herausnehmen eines Gehduses 
die Blade PCs und Netzteile aus dem Gehduse heraus. 

• Gehen Sie beim Einsetzen oder Herausnehmen eines Gehduses vorsichtig vor. 
Heben und stabilisieren Sie das Gehduse zu zweit, insbesondere dann, 
wenn es nicht am Rack befestigt ist. Der Einbau eines Gehduses in das 
Rack uber Brusthdhe darf NUR durch drei Personen erfolgen. Zwei Personen 
heben das Gehduse an, wdhrend die dritte Person das Gehduse in die 
Schienen einsetzt. 



A 



VORSICHT: Das ProLiant BL eGlass Blade-Gehduse verfugt uber zwei Netzkabel 
fur redundante Stromquellen. Falls die Stromversorgung fur Wartungsarbeiten 
unterbrochen werden muss, Ziehen Sie beide Netzstecker aus den Wandsteckdosen 
oder den Netzanschlussen auf der Ruckseite des Gehduses. 



AACHTUNG: Bei Wartungsarbeiten an Komponenten, die nicht Hot-Plug-fdhig 
sind, mussen Sie die Blade PCs und/oder das Gehduse ausschalten. Bei anderen 
Arbeiten wie dem Austausch von Komponenten wdhrend des Betriebs oder der 
Fehlerbeseitigung mussen die Blade PCs mdglicherweise eingeschaltet bleiben. 



AACHTUNG: Verwenden Sie ein USV-Gerdt fur eine unterbrechungsfreie 
Stromversorgung, um Ihre Gerdte vor Schwankungen bei der Stromversorgung 
und vorubergehenden Unterbrechungen zu schutzen. Dieses Gerdt schutzt die 
Hardware vor Schdden, die durch Uberspannungen und Spannungsspitzen 
verursacht werden kdnnen, und halt den Systembetrieb wdhrend eines 
Stromausfalls aufrecht. 



AACHTUNG: Stellen Sie vor jeder Installation sicher, dass die Gerdte 
ordnungsgemdB geerdet sind. Durch elektrostatische Entladung aufgrund 
von unsachgemdBer Erdung kdnnen elektronische Bauteile beschddigt werden. 
Weitere Informationen finden Sie in Anhang B, „Elektrostatische Entladung". 



AACHTUNG: Entfernen Sie ein Netzteil erst dann, wenn ein Ersatzteil zum 
Austausch bereitsteht. Ein ausgefallenes Netzteil muss im System verbleiben, 
um eine Uberhitzung durch unzureichende Luftzirkulation wdhrend des Betriebs 
zu vermeiden. 
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Vorbereiten des Softwareeinsatzes 

Als Vorbereitung fiir den Einsatz der Software miissen Sie zunachst 
Rapid Deployment Pack oder eine andere Einsatzmethode einrichten. 
Die Einsatzmethoden finden Sie in Kapitel 5, „Einsatz und Management". 

Rapid Deployment Pack 

Beim Einsatz der Blade PCs unter Verwendung von Rapid Deployment 
Pack miissen Sie sicherstellen, dass Sie uber einen DHCP-Server 
fiir die Zuweisung von IP-Adressen und uber einen Einsatzserver 
(der sich auf demselben System befinden kann wie der DHCP-Server) 
verfiigen sowie die im Lieferumfang des Gehauses enthaltene Rapid 
Deployment CD zur Hand haben. 

Alternative Einsatzmethoden 

Wenn Sie Rapid Deployment Pack nicht verwenden, gehen Sie nach 
der von Ihnen bevorzugten Methode vor. Die erste NIC auf den Blade PCs 
ist PXE-fahig, und die Blade PCs unterstutzen bootfahige USB-CD-ROM- 
und USB-Diskettenlaufwerke (die uber den Diagnostic Adapter 
angeschlossen werden). 

Lieferumfang 



WICHTIG: Die gesamte fur den Einbau des ProLiant BL e-Class Blade-Gehduses 
in ein HP Rack, ein Compaq Rack oder ein Rack eines Drittanbieters erforderliche 
Hardware ist im Lieferumfang des Gehauses enthalten. Fur Telco Racks ist ein 
separates Optionskit mit der Hardware fur den Einbau in Telco Racks verfugbar. 



Ausfiihrliche Informationen zu Einsatzoptionen und zur Infrastruktur 
finden Sie im White Paper HP ProLiant BL e-Class System Installation 
and Planning auf der Documentation CD. 
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Blade-Gehduse 

Im Lieferumfang des ProLiant BL e-Class Blade-Gehauses sind 
folgende Komponenten enthalten: 

■ Zwei redundante Hot-Plug-Netzteile und Netzkabel 

■ Vier redundante Hot-Plug-Lufter 

■ Blade PC Blenden 

■ ProLiant Essentials Foundation Pack fiir ProLiant BL Server 

■ Hardware fiir den Einbau in HP Racks und Compaq Racks sowie 
in Racks von Drittanbietern 

■ Nullmodemkabel 



AACHTUNG: In jedem Blade PC Schacht muss entweder ein Blade PC oder 
eine Blende eingesefzt sein, urn eine ausreichende Luffzirkulation und Kuhlung 
zu gewdhrleisfen. Unzureichende Luffzirkulation kann Beschddigungen durch 
Uberhifzung zur Folge haben. 



AACHTUNG: Entfernen Sie ein Netzteil erst dann, wenn ein Ersatzteil zum 
Austausch bereitsteht. Ein ausgefallenes Netzteil muss im System verbleiben, 
urn eine Uberhitzung durch unzureichende Luffzirkulation wdhrend des Betriebs 
zu vermeiden. 



Hardware fiir den Rack-Einbau 

In der folgenden Abbildung und Tabelle wird die im Lieferumfang 
des ProLiant BL e-Class Blade-Gehause enthaltene standardmaBige 
Hardware fiir den Rack-Einbau (fiir HP Racks, Compaq Racks 
und Racks von Drittanbietern) dargestellt bzw. beschrieben. 

AACHTUNG: Transportieren Sie ein Rack, in dem sich Blade PCs und das 
Gehduse befinden, nur mit angebrachtem e-Class Enclosure Shipping Bracket 
(Teilenummer PH555A).lst das Shipping Bracket nicht angebracht, kann dies zu 
einer Beschddigung des Blade PCs und/oder des Gehduses fuhren und die 
Garantie somit hinfdllig werden.Weitere Informationen finden Sie in der 
Dokumentation zum Optionskit. 
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WICHTIG: Die gesamte fur den Einbau des ProLiant BL e-Class Blade-Gehduses 
in ein HP Rack, ein Compaq Rack oder ein Rack eines Drittanbieters erforderliche 
Hardware ist im Lieferumfang des Gehduses enthalten. Fur Telco Racks ist ein 
separates Optionskit mit der Hardware fur den Einbau in Telco Racks verfugbar. 




StandardmaBige Hardware fur den Rack-Einbau 



Nummer 


Beschreibung 


O 


Rack-Schienen (2, links und rechts) 


© Beutel mit Schrauben 


Nicht abgebildet 


Rack-Schablone fur Gehduse 



Die Rack-Schienen weisen folgende Merkmale auf: 

■ Verstellbare Tiefe (61 cm bis 91 cm) 

■ Tiefenanzeige in der Mitte der Schiene 

■ Markierungen L und R fiir die linke bzw. rechte Rack-Schiene 
(von der Vorderseite des Racks aus gesehen) 

Blade PCs 

Blade PCs werden einzeln oder in Satzen von je 10 Blades geliefert. 
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Interconnect Switch 

Die HP CCI Losung unterstiitzt einen Interconnect Switch, der wie in 
der folgenden Abbildung dargestellt an der Ruckseite des Gehauses 
installiert wird . 




Ruckseite des Gehauses mit installiertem Interconnect Switch 



Optionales RJ-45 Patch Panel 





rTTTTTTTT l 

l 1 1 1 in. x i jn 



, »»>> 




i-,!* m * m a 



121 



Ruckseite des Gehauses mit installiertem RJ-45 Patch Panel 



Optionaler Installationsservice 

Sie konnen Ihre HP CCI Losung auch von HP installieren lassen. 
So wird von Anfang an eine optimale Leistung gewahrleistet, 
was speziell fur unternehmenskritische Umgebungen von groBer 
Bedeutung sein kann. Wenden Sie sich an Ihren HP Partner, um 
weitere Informationen und Informationen zu Preisen zu erhalten. 
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Installieren und Verkabeln 
der HP CCI Losung 

In diesem Kapitel werden folgende Vorgange erlautert: 

■ Einsetzen des Interconnect Tray in das Gehause 

■ Abmessen mit der Rack-Schablone 

■ Einsetzen der Rack-Schienen 

■ Einbauen des Gehauses im Rack 

■ Verkabeln der HP CCI Losung 

□ Ermitteln der Anschliisse des Interconnect Tray 

□ Verkabeln des Gehauses 

■ Einschalten der HP CCI Losung 

■ Ausschalten der HP CCI Losung 

□ Ausschalten eines Blade PC 

□ Ausschalten des Gehauses 

■ Einsetzen eines Blade PC 

■ Herausnehmen eines Blade PC 

■ Einsetzen zusatzlicher Speichermodule 

■ Anbringen des Diagnostic Adapter und Einsetzen der optionalen 
Graphics Diagnostic Card 
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Einsetzen des Interconnect Tray 



Bevor Sie das Interconnect Tray in das Gehause einsetzen, 
muss es zunachst als Option erworben werden. Das Integrated 
Administrator-Modul ist im Interconnect Tray enthalten. 

Die Vorgehensweise ist fur alle Interconnect Trays die gleiche. 



So setzen Sie das Interconnect Tray ein: 

1. Driicken Sie die violette Verriegelung, um ein Hot-Plug-Netzteil 
freizugeben O. 

Die Farbe Violett weist auf Hot-Plug-Komponenten hin. 

2. LosenSie den Griff ©. 

3. Ziehen Sie das Hot-Plug-Netzteil aus dem Gehause heraus ©. 




Herausnehmen eines Hot-Plug-Netzteils 

4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, umdas andere Hot-Plug-Netzteil 
herauszunehmen. 
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5. Driicken Sie die Freigabetasten fur das Interconnect Tray O. 

6. Ziehen Sie die blauen Auswurfhebel in Richtung Riickseite 
des Gehauses ©. 

Die Farbe Blau weist auf Komponenten mit internen Anschliissen hin. 




Ziehen der Auswurfhebel fur das Interconnect Tray 

7. Schieben Sie das Interconnect Tray in das Gehause O. 

8. Drehen Sie die Auswurfhebel fiir das Interconnect Tray 
in die Sperrstellung ©. 




Einsetzen des Interconnect Tray und SchlieBen der Auswurfhebel 
(Darstellung des Interconnect Switch) 
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9. Setzen Sie die Hot-Plug-Netzteile ein O. 
10. SchlieGen Sie die Griffe der Netzteile ©. 




Einsetzen eines Hot-Plug-Netzteils 

Abmessen mit der Rack-Schablone 

Mit Hilfe der Rack-Schablone ermitteln Sie die Locher in den vertikalen 
Rack-Tragern, in die die Metallstifte eingesetzt werden. Markieren 
Sie mit einem Stift anhand der Ober- und Unterkante der Rack-Schablone 
auf den Rack-Tragern die Position zur Befestigung der Schienen, 
die das Gehause tragen. 

So verwenden Sie die Rack-Schablone, um den erforderlichen Platz 
sowie die Position des Gehauses zu ermitteln: 

1. Gehen Sie zur Vorderseite des Racks, und stellen Sie sicher, dass 
Sie die Rack-Schablone mit der Vorderseite nach vorne anlegen. 

2. Beginnen Sie oberhalb der zuletzt im Rack installierten Komponente. 
Befestigen Sie die Rack-Schablone an der Vorderseite des Racks, 
indem Sie die beiden Laschen in die Locher in den Rack-Tragern 
schieben. 



AVORSICHT: Die Racks mussen vor und nach dem Einbau von Komponenfen 
ordnungsgemaB stabilisiert werden. Das erste Gehause in einem leeren 
Rack muss ganz unten im Rack installiert werden, alle weiteren Gehause 
werden von unten nach oben in das Rack eingesetzt. 
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WICHTIG: Richten Sie die Locher auf der Rack-Schablone an den Lochern 
in den Rack-Trdgern aus. 




Abmessen mit der Rack-Schablone 



3. Legen Sie die Rack-Schablone so an, dass die Seitenkanten 
auf den Seitenkanten des Racks zu liegen kommen. 



WICHTIG: Die Markierungen auf den Rack-Trdgern erleichtern das richtige 
Anlegen der Rack-Schablone. 
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4. Markieren Sie mit einem M die Stellen auf dem Rack, an denen 
die Rack-Schienen eingesetzt werden miissen O. 

5. Markieren Sie auf dem Rack die Ober- und Unterkante der 
Schablone. Dies erleichtert das Anlegen der Schablone fur 
das nachste Gehause ©. 




Aufbringen von Markierungen am Rack fur den Einbau des Gehauses 

6. Nehmen Sie die Rack-Schablone von der Vorderseite des Racks ab, 
und gehen Sie zur Ruckseite des Racks. 

7. Verwenden Sie nun die Ruckseite der Schablone. 

8. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 fur die Ruckseite des Racks. 

Bewahren Sie die Rack-Schablone fur die spatere Verwendung auf. 
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Einsetzen der Rack-Schienen 

1. Messen Sie die Tiefe des Racks. 

2. Stellen Sie sicher, dass die Sperrvorrichtung der Schiene 
entriegelt ist O. 

3. Driicken Sie den Feststellhebel der Schiene, um die Arretierung 
der Rack-Schiene zu losen ©. 

4. Stellen Sie die Rack-Schiene mit Hilfe der Zahlen auf der Schiene 
auf die Tiefe des Racks ein ©. Die Tiefe eines Compaq Racks 
(29 Zoll) ist auf den Rack-Schienen deutlich angegeben. 




Entsperren und Einstellen einer Rack-Schiene 



WICHTIG: Die Zahlen auf der Rack-Schiene ermoglichen eine grobe 
Einstellung entsprechend der Rack-Tiefe. Die Rack-Schiene muss eventuell 
zusammengedruckt werden, damit sie genau passt. 
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5. Schieben Sie das hintere Ende der rechten Rack-Schiene anhand 
der Markierungen, die Sie mit Hilfe der Schablone aufgebracht 
haben, in das Rack ein. 



Auf den Rack-Schienen befmden sich die Markierungen L und R zur 
Kennzeichnung der linken und rechten Rack-Schiene (von der Vorderseite 
des Racks aus gesehen). 




Einsetzen des hinteren Endes der Rack-Schiene 
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6. Driicken Sie die mit einer Federvorrichtung versehene Rack-Schiene 
nach hinten in das Rack O. 

7. Richten Sie das vordere Ende der rechten Schiene anhand der 
Markierungen, die Sie mit Hilfe der Schablone vorgenommen 
haben, an den Lochern am Rack aus, und lassen Sie sie los, 
so dass sie einrastet ©. 

8. Arretieren Sie die Sperrvorrichtung ©. 




Einsetzen des vorderen Endes der Rack-Schiene und Arretieren 
der Sperrvorrichtung 



AACHTUNG: Rack-Schienen mussen so fest wie moglich eingesetzt werden. 
Eine nicht korrekf eingepasste Schiene kann zur Beschadigung der Gerdte 
fuhren. 



Wenn die rechte Rack-Schiene ordnungsgemaB installiert ist, 
setzen Sie die linke Rack-Schiene auf die gleiche Weise ein. 
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Einbauen des Gehduses im Rack 

Das Gehause wird mit Randelschrauben in zwei verschiedenen 
GroBen geliefert: 

■ Randelschrauben der GroBe 10-32 mit weiBen Sechskant-Muttern, 
die mit Compaq Racks und einigen Racks von HP und Drittanbietern 
kompatibel sind. 

■ M6-Randelschrauben mit schwarzen Sechskant-Muttern, die mit 
den Racks einiger Drittanbieter kompatibel sind, die metrische 
MaBe erfordern. 

So tauschen Sie eine Randelschraube aus: 

1. Ziehen Sie die Randelschraube heraus O. 

2. Drehen Sie die Randelschraube heraus ©. Halten Sie wahrenddessen 
die Sechskant-Mutter fest. 

3. Entfernen Sie die Randelschraube und die Sechskant-Mutter ©. 




Entfernen der Randelschraube und der Sechskant-Mutter 
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4. Legen Sie die Sechskant-Mutter an der Riickseite des Loches 
im Gehause an O. 

5. Schieben Sie die Schraube durch das Loch im Gehause. 

6. Driicken Sie den Schraubenkopf nach innen, so dass die Feder 
vollstandig zusammengedriickt wird ©. 

7. Drehen Sie die Sechskant-Mutter vollstandig auf das 
Schraubengewinde, so dass sie fest im Gehause der 
Randelschraube sitzt ©. 




Austauschen der Randelschraube, der Feder und der Sechskant-Mutter 
8. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7 fur die andere Randelschraube. 



AVORSICHT: Entfernen Sie vor dem Einbauen des Gehduses im Rack die zwei 
Hot-Plug-Netzteile, urn das Gewicht zu reduzieren. 



AVORSICHT: Mindestens zwei Personen sind erforderlich, urn das Gehause 
in das Rack zu heben. Der Einbau eines Gehduses in das Rack Liber Brusthohe 
darf nur mit drei Personen erfolgen. Zwei Personen heben die Einheitan, wdhrend 
die dritte Person die Einheif in die Schienen einsetzt. 



AACHTUNG: Ziehen Sie das Gehause nicht an den Rdndelschrauben aus dem 
Rack. Fassen Sie es an den beiden Griffen oberhalb der Rdndelschrauben an. 
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So schieben Sie das Gehause in das Rack: 

1 . Setzen Sie das Interconnect Tray ein. Informationen hierzu fmden 
Sie im Abschnitt „Einsetzen des Interconnect Tray" in diesem 
Kapitel. 

2. Gehen Sie zur Vorderseite des Racks. 

3. Richten Sie die untere Kante des Gehauses oben an den 
Rack-Schienen aus. 

4. Schieben Sie das Gehause vollstandig in das Rack O. 

5. Ziehen Sie die Randelschrauben an, um das Gehause am 
Rack zu befestigen ©. 




Einbauen des Gehauses im Rack 

Verkabeln der HP CCI Losung 

Fiir eine HP CCI Losung ist keine interne Verkabelung erforderlich. 
Die externe Verkabelung wird iiber den Interconnect Switch 
vorgenommen. 

Fiir die Verkabelung eines Gehauses sind folgende Schritte erforderlich: 

■ Ermitteln der Anschliisse des Interconnect Tray 

■ Verkabeln des Blade-Gehauses 
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Anschlusse des ProLiant BL e-Class 
C-GbE Interconnect Switch 

Der Interconnect Switch reduziert die 40 10/100-Ethernet- 
Netzwerkanschliisse der Blade PCs auf vier RJ-45 Gigabit 
Ethernet Uplink-Anschliisse. 

Das Integrated Administrator-Modul ist im Interconnect Switch 
enthalten. 













■ 




ft* 




Anschlusse des Interconnect Switch 



Nummer Beschreibung 


Position 


O 


Anschluss fur Gigabit Ethernet Port 26 auf Switch B 


Interconnect Switch 


© 


Anschluss fur Gigabit Ethernet Port 25 auf Switch B 


Interconnect Switch 




Anschluss fur Integrated Administrator-Management 
(10/100 Ethernet)* 


Integrated Administrator-Modul 


© 


Anschluss fur Integrated Administrator-Konsole (seriell) * 


Integrated Administrator-Modul 


© 


Anschluss fur Gehduseverbindung (RJ-45) - Reserviert* 


Integrated Administrator-Modul 


© 


Anschluss fur Gehduseverbindung (RJ-45) - Reserviert* 


Integrated Administrator-Modul 


© 


Anschluss fur Gigabit Ethernet Port 26 auf Switch A 


Interconnect Switch 


© 


Anschluss fur Gigabit Ethernet Port 25 auf Switch A 


Interconnect Switch 


*Anschlusse fur das Integrated Administrator-Modul. 
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Optionales RJ-45 Patch Panel 

Das RJ-45 Patch Panel erfullt die Funktion einer fehlertoleranten 
Ethernet-Ubertragung fiir eine l:l-Zuordnung zwischen der NIC auf 
jedem Blade PC und einem der 40 RJ-45-Anschlusse am Patch Panel, 
das auf der Ruckseite in einen Schacht eingebaut ist. 




Ruckseite des Gehauses mit installiertem RJ-45 Patch Panel 



Nummer 


Beschreibung 


Position 


O 


RJ-45-Anschluss fur Blade PC Schacht 20, NIC 1 


RJ-45 Patch Panel 


© 


RJ-45-Anschluss fur Blade PC Schacht 20, NIC 2 


RJ-45 Patch Panel 


© 


Anschluss fur das Integrated Administrator-Management 
(10/100 Ethernet)* 


Integrated Administrator-Modul 


0 


Anschluss fur Integrated Administrator-Konsole (seriell)* 


Integrated Administrator-Modul 


© 


Anschluss fur Gehduseverbindung (RJ-45) (reserviert)* 


Integrated Administrator-Modul 


© 


Anschluss fur Gehduseverbindung (RJ-45) (reserviert)* 


Integrated Administrator-Modul 


© 


RJ-45-Anschluss fur Blade PC Schacht 1 , NIC 1 


RJ-45 Patch Panel 


© 


RJ-45-Anschluss fur Blade PC Schacht 1 , NIC 2 


RJ-45 Patch Panel 


*Anschl 


usse fur das Integrated Administrator-Modul. 
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Verkabeln des Gehduses 



AACHTUNG: SchlieBen Sie nur dann externe Gerdfe an die Anschlusse fur die 
Gehduseverbindung (RJ-45) an, wenn die jeweiligen Gerdte in den Quickspecs 
als unterstutzte Gerate aufgefuhrt sind. Das AnschlieBen eines nicht unterstutzten 
externen Gerdts an die Anschlusse fur die Gehduseverbindung (RJ-45) kann 
zu Beschddigungen des externen Gerdts fuhren. 



So verkabeln Sie ein bereits im Rack eingebautes ProLiant 
BL e-Class Blade-Gehause: 

1. Fur den lokalen Zugriff auf den und die lokale Konfiguration des 
Integrated Administrator schlieBen Sie ein Client-Gerat (auf dem 
VT-100-Terminalemulationssoftware ausgefiihrt wird) mit Hilfe 
eines Nullmodemkables (im Lieferumfang des Gehauses enthalten) 
an den Anschluss fur die Integrated Administrator-Konsole an. 
Fur den Zugriff auf den und die Konfiguration des Integrated 
Administrator iiber das Netzwerk verbinden Sie den Integrated 
Administrator iiber den Managementanschluss mit dem 
Managementnetzwerk. 

2. Verbinden Sie die Netzwerkanschliisse des Blade PC mit dem 
Netzwerk. 

□ Wenn ein Interconnect Switch angebracht ist, miissen Sie 
sicherstellen, dass mindestens einer der Uplink- Anschlusse 
verkabelt ist. Jede beliebige NIC des Blade PC kann zu jedem 
Uplink- Anschluss geleitet werden. Da jedoch nur NIC 1 auf 
jedem Blade PC standardmaBig PXE-fahig ist, wird empfohlen, 
entweder Port 25 oder 26 auf Switch A fur die PXE-Funktionen 
zu verwenden. 

□ Fur das RJ-45 Patch Panel miissen die Kabel an jeden Blade PC 
angeschlossen werden, der in das Gehause eingesetzt werden 
soil. Nur der RJ-45-Anschluss fur NIC 1 pro Blade PC stellt 
standardmaBig PXE-fahige Anschlussmoglichkeiten zur 
Verfiigung. 

3. SchlieBen Sie ein Netzkabel an jedes der Hot-Plug-Netzteile an. 

AACHTUNG: Das Gehause wird eingeschalfet, sobald ein Netzkabel 
an eine Stromquelle und an ein Netzteil angeschlossen wird. 
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4. Biindeln Sie die Netzwerk- und Netzkabel, und fiihren Sie sie 
an der AuBenkante des Racks hinaus. 




Verkabeln der Losung mit einem Interconnect Switch 




Verkabeln der Losung mit einem RJ-45 Patch Panel 



WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Sie die Kabel fur das Gehduse so verlegen, 
dass der problemlose Zugriff auf den Konsolenanschluss fur lokale Client-Gerdte 
(beispielsweise ein Laptop) gewdhrleistet ist. 



5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 fur jedes eingebaute 
Blade PC Gehause. 
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Nullmodemkabel 

Wenn Sie ein serielles Gerat wie beispielsweise einen Laptop 
an den Konsolenanschluss des Integrated Administrator-Moduls 
anschlieBen, stellen Sie sicher, dass Sie das mit dem Gehause 
gelieferte Nullmodemkabel und kein Kabel mit gerader Pinbelegung 
verwenden. In der folgenden Tabelle sind die technischen Daten fur 
dieses Kabel aufgefiihrt. 



Kabelpinbelegung fur Nullmodemkabel 


Signalname 


EM-PIN 


DB-9-PIN 


DB-25-PIN 


TxD 


3 


2 


3 


RxD 


2 


3 


2 


RTS 


7 


8 


5 


CTS 


8 


7 


4 


GND 


5 


5 


7 


DSR 


6 


4 


20 


CD 


1 


4 


20 


DTR 


4 


1 &6 


6&8 


TxD 


3 


2 


3 
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Einsetzen eines Blade PC 



AACHTUNG: Durch elektrostatische Entladungen konnen elektronische Bauteile 
beschddigtwerden. Stellen Sie vor jeder Installation sicher, dass SieordnungsgemdB 
geerdet sind. Siehe Anhang B, „Elektrostatische Entladung", hier finden 
Sie weitere Informationen. 



So setzen Sie einen Blade PC ein: 

1. Legen Sie die Hardwarekonfiguration und das Einsatzverfahren 
fest. Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 5, „Einsatz und 
Management". 

2. Vor dem Einsetzen von Blade PCs in ein Gehause sollten Sie Speicher 
einsetzen bzw. aufriisten. Informationen hierzu finden Sie im 
Abschnitt „Einsetzen von zusatzlichem Speicher" in diesem Kapitel. 

AACHTUNG: Alle Blade PC Schachte mussen immer entweder miteinem Blade PC 
oder einer Blende bestiickt sein. Dies ist Voraussetzung, urn eine ausreichende 
Luftzirkulation zu gewdhrleisten. Nicht bestuckte Schachte konnen eine unzureichende 
Kuhlung und somit Beschddigungen durch Uberhitzung zur Folge haben. 



3. Nehmen Sie das Blade PC Blendenmodul heraus. 

a. Driicken Sie auf die Laschen an der Blende O. 

b. Ziehen Sie die Blende aus dem Schacht ©. 




Entfernen einer Blade PC Blende fur einen einzelnen Schacht 
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WICHTIG: Bevor Sie Blade PCs zum ersten Mai einsetzen, mussen Sie die 
Hardwarekonfiguration und das Einsatzverfahren festlegen. Informationen 
hierzu finden Sie in Kapitel 5, „Einsatz und Management". 
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4. Setzen Sie den Blade PC ein. 

a. Richten Sie den Blade PC am Schacht im Gehause aus, 
und schieben Sie ihn ein Stuck in den Schacht hinein. 

b. Driicken Sie den Freigaberiegel O am Blade. 

c. Ziehen Sie den Auswurfhebel nach unten ©. 




Entriegeln des Auswurfhebels am Blade 



AACHTUNG: Der Blade PC ist so konzipiert, dass es nur eine Moglichkeit gibt, 
ihn in den Schacht einzusetzen. Wenn der Blade PC sich nicht problemlos in 
den Schacht einschieben Idsst, prufen Sie, obSie ihn richtig ausgerichtef haben. 
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d. Schieben Sie den Blade PC nach innen, bis der Auswurfhebel 
im Gehause einrastet O. 

e. SchlieBen Sie den Auswurfhebel, bis der Blade PC horbar 
einrastet und somit richtig sitzt ©. 




Einsetzen eines Blade PC 



WICHTIG: Setzen Sie fur jede herausgenommene Blende einen Blade PC ein. 



5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 fur alle Blade PCs, 
die Sie einsetzen mochten. 
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Einschalten 



der HP CCI Losung 



Das Gehause wird eingeschaltet, sobald Sie ein Netzkabel an eines 
der Hot-Plug-Netzteile auf der Riickseite des Gerats anschlieBen. 
In Abstanden von etwa einer Sekunde werden dann nacheinander 
alle Blade PCs eingeschaltet. SchlieBen Sie das zweite Netzkabel 
zu Redundanzzwecken an. 

Sobald Sie eine Blade PC Blende herausnehmen und einen Blade PC 
in das Gehause einsetzen, wird der Blade PC eingeschaltet. 



Sie konnen einen oder mehrere Blade PCs oder das gesamte Gehause 
ausschalten. 



So schalten Sie einen Blade PC aus: 

1. Stellen Sie sicher, dass der Blade PC nicht aktiv ist. 

Weitere Informationen zu LED-Zustandsanzeigen fiir Blade PCs 
finden Sie in Anhang E, „LED-Anzeigen und Schalter". 

2. Wenn der Blade PC aktiv ist, benachrichtigen Sie die Benutzer, 
und beenden Sie gegebenenfalls die Anwendungen. 

3. Fahren Sie das Betriebssystem herunter. Hierdurch wird der 
Blade PC moglicherweise bereits ausgeschaltet. 

4. Wenn der Blade PC eingeschaltet bleibt, schalten Sie ihn anhand 
einer der folgenden Methoden aus: 

□ iiber den Integrated Administrator 



□ durch Driicken des Netzschalters auf der Vorderseite des 
Blade PC. 



WICHTIG: Informationen zum Ausschalten des Blade PC iiber den 
Integrated Administrator finden Sie im HP ProLiant BL e-Class Integrated 
Administrator User Guide. 



Ausschalten 



der HP CCI Losung 



Ausschalten eines Blade PC 



oder 
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Ausschalten des Blade PC 

Um das Herunterfahren des Blade PC in einem Notfall zu erzwingen, 
halten Sie den Netzschalter des Blade vier Sekunden lang gedruckt. 

AACHTUNG: Wenn der Blade PC nicht ordnungsgemaB heruntergefahren 
wird, kann dies den Verlust nicht gespeicherter Daten zur Folge haben. 



Ausschalten des Gehduses 

Um das Gehause und alle Blade PCs ordnungsgemaB herunterzufahren, 
driicken Sie den Netzschalter am Gehause. Unter Microsoft Windows XP 
werden alle Blade PCs automatisch ordnungsgemaB heruntergefahren 
und das Gehause anschlieBend ausgeschaltet. 

Um das Herunterfahren des Gehause mit alien Blade PCs in einem 
Notfall zu erzwingen, halten Sie den Netzschalter am Gehause vier 
Sekunden lang gedruckt. 

AACHTUNG: Wenn ein Gehause nicht ordnungsgemaB heruntergefahren 
wird, kann dies den Verlust nicht gespeicherter Daten auf alien Blade PCs 
zur Folge haben. 
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Herausnehmen eines Blade PC 



So nehmen Sie einen Blade PC heraus: 

1. Driicken Sie den Freigaberiegel O. 

2. Ziehen Sie den Auswurfhebel nach unten ©. 

3. Ziehen Sie den Blade PC aus dem Gehause ©. 




J I 



11 



Herausnehmen eines Blade PC 



Einsetzen von zusdtzlichem Speicher 



Blade PCs unterstutzen die folgenden Speichermerkmale: 

■ Nicht registrierten SODIMM DDR 333 

Weitere Informationen fmden Sie unter QuickSpecs auf der 
HP Website unter www.hp.com 

■ 512 MB Systemspeicher, erweiterbar auf 1 GB (32 MB 

Systemspeicher sind fiir den Prozessorbetrieb reserviert) 

■ Zwei SODIMM-Steckplatze 
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So setzen Sie SODIMM-Module auf einem Blade PC ein: 

1. Schalten Sie den Blade PC aus. Informationen hierzu fmden Sie 
im Abschnitt „Ausschalten eines Blade PC" in diesem Kapitel. 

2. Ziehen Sie den Blade PC aus dem Gehause. Informationen hierzu 
finden Sie im Abschnitt „Herausnehmen eines Blade PC" in diesem 
Kapitel. 

3. Legen Sie den Blade PC auf eine ebene, nicht leitende Oberflache. 

4. Ermitteln Sie die Kerben der SODIMM-Steckplatze auf dem 
Blade PC. 

□ Kerben von SODIMM-Steckplatz 1 O 

□ Kerben von SODIMM-Steckplatz 2 © 

WICHTIG: SODIMMs werden umgekehrt zueinander eingesetzt. Wenn 
beispielsweise die Efiketten von SODIMM 1 nach oben weisen, weisen 
die Etiketten von SODIMM 2 wahrscheinlich nach unten. 




Kerben der SODIMM-Steckplatze 
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WICHTIG: Fuhren Sie Schritt 5 nur aus, wenn Sie SODIMM-Module aufriisten 
mochten. 

5. Nehmen Sie das vorhandene SODIMM-Modul heraus. 

a. Losen Sie die Freigaberiegel auf beiden Seiten von 
SODIMM-Steckplatz 1 O. 

b. Nehmen Sie das SODIMM-Modul aus dem Steckplatz 
am Blade PC heraus ©. 




Herausnehmen eines SODIMM-Moduls 
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6. Setzen Sie SODIMM-Modul 1 ein: 

a. Richten Sie die Nase am SODIMM-Modul an der Kerbe am 
SODIMM-Steckplatz aus, und setzen Sie das Modul in den 
Steckplatz ein, wobei Sie es leicht schrag halten O. 

b. Driicken Sie das SODIMM-Modul herunter, bis es richtig 
sitzt und die Riegel einrasten ©. 




Einsetzen eines SODIMM-Moduls 

7. Wiederholen Sie Schritt 6, um ein weiteres SODIMM-Modul 
in Steckplatz 2 einzusetzen. 
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Einsetzen der Graphics Diagnostic Card 
und Anbringen des Diagnostic Adapter 

Setzen Sie die optionale Graphics Diagnostic Card auf der Systemplatine 
des Blade PC ein, um Grafikkomponenten zu aktivieren. 

SchlieBen Sie den Diagnostic Adapter an den Diagnoseanschluss 
an der Vorderseite des Blade PC an, um Peripheriegerate wie Tastatur, 
Monitor, Maus, USB-Diskettenlaufwerk oder USB-CD-ROM-Laufwerk 
anschlieBen zu konnen. 



WICHTIG: Sie konnen mit dem Diagnostic Adapter Peripheriegerate wdhrend 
des Betriebs anschlieBen, sofern diese Hot-Plug-fdhig sind. Da PS/2-Gerdte 
nicht Hot-Plug-fdhig sind, mussen Sie den Blade PC nach dem AnschlieBen des 
Diagnostic Adapter neu starten. USB-Gerdte sind Hot-Plug-fdhig und erfordern 
nach dem AnschlieBen keinen Neustart des Blade PC. 



So setzen Sie die Graphics Diagnostic Card ein und bringen 
den Diagnostic Adapter an: 

1. Schalten Sie den Blade PC aus. Informationen hierzu finden Sie 
im Abschnitt „Ausschalten eines Blade PC" in diesem Kapitel. 

2. Nehmen Sie den Blade PC heraus. Informationen hierzu finden 
Sie im Abschnitt „Herausnehmen eines Blade PC" in diesem Kapitel. 

3. Legen Sie den Blade PC auf eine ebene Oberflache, und setzen 
Sie die optionale Graphics Diagnostic Card in die dafiir vorgesehenen 
Steckplatze ein. 




Einsetzen der optionalen Graphics Diagnostic Card 
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4. Schieben Sie den Blade in das Gehause ein. Informationen hierzu 
fmden Sie im Abschnitt „Einsetzen eines Blade PC" in diesem 
Kapitel. 

5. Stecken Sie den Diagnostic Adapter auf den dafiir vorgesehenen 
Diagnoseanschluss auf dem Blade PC O. 

6. Ziehen Sie die Randelschrauben an, bis der Diagnostic Adapter 
fest sitzt ©. 




Anbringen des Diagnostic Adapters 
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Anhand der folgenden Abbildung und Tabelle konnen Sie die 
Anschlusse auf dem Diagnostic Adapter ermitteln. 




Anschlusse auf dem Diagnostic Adapter 



Nummer 


Beschreibung 


O 


PS/2-Mausanschluss 


© USB 1 .1 -Anschluss 2 


© Serieller Anschluss 


o 


PS/2-Tasfaturanschluss 


© USB 1 .1 -Anschluss 1 


© 


Monitoranschluss 
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Einsatz und Management 

Dieses Kapitel enthalt folgende Themen: 

■ Uberblick iiber die verfiigbaren Methoden zum Einsatz 
von Software auf Blade PCs 

□ Automatischer Einsatz mit Rapid Deployment Pack 

□ Alternative Einsatzmethoden 

□ Diagnostic Adapter und optionale Graphics Diagnostic Card 

■ Beschreibung der von der HP CCI Losung unterstiitzten 
Konfigurationssoftware und Utilities 

□ Unterstutzte Betriebssysteme 

□ Computer Setup (F10) Utility 

□ ROMPaq Utility 

□ Remote ROM Flash 

□ ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 

□ HP Systems Insight Manager 

□ Managementtools und Utilities fur den ProLiant BL e-Class 
C-GbE Interconnect Switch 



Setup- und Installationshandbuch 



www.hp.com 



5-1 



Einsatz und Management 



Einsatzoptionen fur Blade PCs 

Blade PCs wurden fur den schnellen Einsatz entwickelt und 
eignen sich besonders gut fur unbeaufsichtigte, netzwerkbasierte 
Software-Installationen und Konfigurationen. Rapid Deployment 
Pack ist das optimale Tool fur Blade PCs und ermoglicht die einfache 
Remote- Konfiguration von nur wenigen bis zu hunderten von Blades 
iiber eine benutzerfreundliche, grafische Konsole. Dariiber hinaus 
wird die Verwendung anderer Einsatzmethoden durch PXE-fahige 
NICs (nur die erste NIC) und die Unterstiitzung bootfahiger 
USB-Diskettenlaufwerke und USB-CD-ROM-Laufwerke auf 
den Blade PCs ermoglicht. 

Automatischer Einsatz mit Rapid Deployment Pack 

Rapid Deployment Pack (RDP) umfasst zwei leistungsstarke Produkte: 
Altiris Deployment Solution und ProLiant Integration Module. 
Die grafische Benutzeroberflache der RDP-Konsole verfiigt iiber 
benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Ereignisse wie Skripte und Bilder 
fur den Einsatz von Betriebssystemen und Anwendungen auf mehreren 
Blade PCs gleichzeitig. Rapid Deployment Pack bietet auBerdem 
erweiterte Funktionen zur Suche und Anzeige von Blade PCs basierend 
auf deren Platz im Rack, im Gehause und im Schacht. Sie konnen die 
Konsole fur die automatische Installation vordefinierter Konfigurationen 
auf neu eingesetzten Blade PC einrichten. 

Weitere Informationen zu Rapid Deployment Pack erhalten Sie bei 
Ihrem HP Partner, auf der im Lieferumfang des Gehauses enthaltenen 
Rapid Deployment CD oder auf der folgenden Website: 
www.hp.com/ servers/ rdp 

Alternative Einsatzmethoden 

Blade PCs verfugen iiber PXE-fahige NICs (nur die erste NIC) 
und unterstiitzen bootfahige USB-Diskettenlaufwerke und 
USB-CD-ROM-Laufwerke sowie iiber den Diagnostic Adapter 
angeschlossene Tastaturen, Monitore und Mause. Diese Methoden 
ermoglichen Ihnen die Verwendung Ihrer eigenen netzwerkbasierten 
oder lokalen Einsatzmethoden zum Booten und zum Installieren 
der Software auf den Blade PCs. 
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Diagnostic Adapter und optionale 
Graphics Diagnostic Card 

Der Diagnostic Adapter und die optionale Graphics Diagnostic Card 
ermoglichen die lokale Uberwachung des Systemzustands und das 
lokale Management durch den direkten Anschluss von Peripheriegeraten 
an den Blade PC. Mit dem Diagnostic Adapter und der optionalen 
Graphics Diagnostic Card konnen Sie Folgendes ausfuhren: 

■ Anzeigen von Blade PC Ereignismeldungen (siehe „Blade PC 
Ereignismeldungen" in diesem Kapitel) 

■ Aktualisieren des Blade PC ROM-Speichers (siehe , Aktualisieren 
des Blade PC ROM-Speichers" in diesem Kapitel) 

■ Anzeigen von Software-Informationen wahrend des Einsatzes 

Anleitungen zum Anbringen des Diagnostic Adapters und der optionalen 
Graphics Diagnostic Card finden Sie in Kapitel 4, „Installieren und 
Verkabeln der HP CCI Losung". 



WICHTIG: Sie konnen mit dem Diagnostic Adapter Peripheriegerate 
wahrend des Betriebs anschlieBen, sofern diese Hot-Plug-fdhig sind. 



Blade PC Funktionen und unterstutzte Software 

Die Konfiguration der Blade PCs umfasst die Installation eines 
Betriebssystems, von Anwendungen und von optimierten Treibern. 

Mit Rapid Deployment Pack konnen Sie die Hardware automatisch 
suchen und konfigurieren und die optimierten Treiber installieren. 

Unterstutzte Betriebssysteme 

Blade PCs unterstiitzen Microsoft Windows XP Professional 
SPla oder hoher. 
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Computer Setup (F10) Utility 

Computer Setup (F10) Utility fiihrt die Konfigurationsaufgaben 
durch und ermoglicht Ihnen die Anzeige von Blade PC 
Konfigurationsinformationen. Die Blade PCs werden konfiguriert 
geliefert und erfordern keine Interaktion mit Computer Setup, wenn 
Sie die Standardeinstellungen nicht andern mochten. Die folgende 
Tabelle enthalt die Computer Setup-Meniioptionen. 

Um auf Computer Setup (F10) Utility zuzugreifen, schlieBen Sie 
die optionale Graphics Diagnostic Card und den Diagnostic Adapter 
sowie eine Tastatur und einen Monitor an den Blade an, auf den Sie 
zugreifen mochten, und driicken Sie wahrend des Bootvorgangs die 
Taste F 10. 

Wenn Sie mit einer Remote- Konsole arbeiten, konnen Sie iiber den 
Integrated Administrator auf Computer Setup (F10) Utility zugreifen. 
Starten Sie den Blade iiber den Integrated Administrator neu, und 
driicken Sie dann Esc und anschlieBend die Taste 0 (null). Weitere 
Informationen finden Sie im HP ProLiant BL e-Class Integrated 
Administrator User Guide. 



Sie greifen auf die Funktionstasten der Remote-Konsole zu, 
indem Sie Esc und dann die Zahlen 1 bis 0 fiir F 1 bis F 1 0 driicken. 
F 1 1 entspricht den Tasten Esc und ! und F 1 2 den Tasten Esc und @. 



System Software Manager (SSM) ermoglicht auBerdem das 
Remote-Management der Blade PC Konfigurationsinformationen. 
Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Website: 
www.hp.com/ go/ ssm 
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Computer Setup (F10) Utility 

Menu Option Beschreibung 

File (Datei) System Information Listet Folgendes auf: 

(Systeminformationen) . Name des p rodukfs 

• Prozessorty p/ Gesch wi nd ig keit/Taktf req uenz 

• Cache-GroBe (L1/L2) 

• Kapazitdt/Geschwindigkeitdes installierten 
Speichers 

• Integrierte MAC-Adresse fur integrierte, 
aktivierte NIC 1 

• Integrierte MAC-Adresse fur integrierte, 
aktivierte NIC 2 

• System-ROM (einschlieBlich Familie 
und Version) 

• Gehduse-Seriennummer 

• Bestandsnummer 

• CMS (Transmeta Code Morphing 
Softwarej-Version 

• Name des Racks 

• Name des Gehduses 

• Modell des Gehduses 



About (Info) 


Zeigt Urheberrechtshinweise an. 


Set Time and Date 


Ermoglicht das Einstellen der Uhrzeit 


(Uhrzeit und Datum 


und des Datums fur das System. 


einstellen) 


Save to Diskette 

(Auf Diskette speichern) 


Speichert die Systemkonfiguration, 
einschlieBlich CMOS, in einer Datei 
mit dem Namen CPQsetup.txt auf einer 
formatierten 1 ,44-MB-Diskette oder auf 
dem USB Memory Key. 



Die Unterstijtzung von Computer Setup-Optionen kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (HO) Utility (Fortsetzung) 



Menu 


Option 


Beschreibung 


rile (Datei) 
(Fortsetzung) 


Restore trom Diskette 
(Von Diskette 
wiederherstellen) 


pi III 1- c i 1 £• r\ • 1 i_l 

Stellt die Systemkontiguration von Diskette 
oder USB Memory Key wieder her. 




bet Defaults and 
Exit (Standard 
wiederherstellen 
und schlieBen) 


Ci Mi. _l - • i Mi Ci J J • i II 

Stellt die voreingestellten Standardemstellungen 
wieder her und loscht dabei alle eingerichteten 
Kennworter. 




Ignore Changes and 
Exit (Anderungen 
ignorieren und schlieBen) 


Beendet Computer Setup, ohne die Anderungen 
zu ubernehmen oder zu speichern. 



Save Changes and Exit 
(Anderungen speichern 
und schlieBen) 



Speichert die Anderungen an der 
Systemkonfiguration und beendet 
Computer Setup. 



Storage 
(Speicher) 



Device Configuration 
(Gerdtekonfiguration) 



Listet alle installierten BlOS-gesteuerten 
Speichergerdte auf. 

Fur das markierte Gerdt werden weitere 
Informationen und Optionen angezeigt. 

Transfer Mode (Ubertragungsmodus) 
(nur IDE-Gerate) 

Gibt den aktiven Modus fur die 
Datenubertragung an. Mogliche Optionen 
(je nach Gerdteleistung): PIO 0, Max PIO, 
Ultra DMA 0 und Max UDMA. 



Die Unterstutzung von Computer Setup-Optionen kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (F10) Utility (Fortsetzung) 



Menu Option 

Storage Device Configuration 

(Speicher) (Geratekonfiguration) 

(Fortsetzung) (Fortsetzung) 



Beschreibung 

Translation Mode (Ubersetzungsmodus) 
(nur IDE-Festplatten) 

Ermoglicht die Auswahl des gewunschten 
Ubersetzungsmodus fur das Gerat. Auf diese 
Weise kann das BIOS auf Festplatten zugreifen, 
die auf anderen Systemen partitioniert und 
formatiert wurden. Diese Option muss unter 
Umstanden beim Arbeiten mit dlteren 
UNIX-Versionen (z. B. SCO UNIX Version 3.2) 
verwendet werden. Mogliche Optionen sind: 
Bit-Shift, LBA Assisted, User und None 
(Bit-Shift, LBA-Unterstutzung, Benutzer und 
Keiner). 

A ACHTUNG: In der Regel .so lite der vom BIOS 
^ — ^ automatisch ausgewdhlte Ubersetzungsmodus 
nicht gedndert werden. Wenn der ausgewdhlte 
Ubersetzungsmodus nicht mit dem 
Ubersetzungsmodus kompatibel ist, der zum 
Zeitpunktder Partitionierung und Formatierung 
der Festplatte aktiv war, kann auf die Daten 
der Festplatte nicht zugegriffen werden. 

Translation Parameters 

(Ubersetzungsparameter) (nur IDE-Festplatten) 

Ermoglicht die Eingabe der Parameter, 
die vom BIOS verwendet werden (logische 
Zylinder, Kopfe und Sektoren pro Spur), 
urn die l/O-Anforderungen an die Festplatte 
(vom Betriebssystem oder einer Anwendung) 
so zu ubersetzen, dass sie von der Festplatte 
erkannt werden. Die Anzahl der logischen 
Zylinder darf 1 024 nicht ubersteigen. Die Anzahl 
der Kopfe darf 256, und die Anzahl der Sektoren 
pro Spur darf 63 nicht uberschreiten. Diese 
Felder sind nur sichtbar und modifizierbar, wenn 
fur den Ubersetzungsmodus User (Benutzer) 
ausgewahlt wurde. 



Die Unterstijtzung von Computer Setup-Optionen kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (F10) Utility (Fortsetzung) 



Menu Option 

Storage Device Configuration 

(Speicher) (Geratekonfiguration) 

(Fortsetzung) (Fortsetzung) 



Beschreibung 

Mu bisector Transfers 

(Multisektor-Ubertragung) (nur IDE/ATA-Gerate) 

Gibtan, wieviele Sektoren proMultisektor-PIO- 
Vorgang ubertragen werden. Mogliche Optionen 
(je nach Gerateleistung): Disabled (Deaktiviert), 
8 und 16. 



Storage Options 
(Speicheroptionen) 



IDE DPS Self-Test 
(IDE-DPS-Selbsttest) 



Removable Media Boot (Systemstart von 
Wechsellaufwerk) 

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der 
Moglichkeit, das System von einem 
Wechsellaufwerk zu starten. 

Primary IDE Controller 

(Primdrer IDE-Controller) 

Zum Aktiveren oder Deaktivieren des primdren 
IDE-Controllers. Diese Funktion wird nur bei 
bestimmten Modellen unterstutzt. 

BIOS IDE DMA Transfers 

(BIOS IDE-DMA-Ubertragungen) 

Ermoglicht die Steuerung von 1/ O-Anforderungen 
des BIOS an das Laufwerk. Bei Aktivierung 
reagiert das BIOS auf alle l/O-Anforderungen 
mitDMA-Datenubertragungen. Bei Deaktivierung 
reagiert das BISO auf alle l/O-Anforderungen 
mit PIO-Datenubertragungen. 



Ermoglicht die Durchfuhrung von Selbsttests 
auf IDE-Festplatten, die fur DPS-Selbsttests 
(Drive Protection System; Laufwerksschutz) 
geeignet sind. 

Diese Option wird nur angezeigt, wenn 
mindestens ein an das System angeschlossenes 
Laufwerk zum Durchfuhren von IDE-DPS- 
Selbsttests geeignet ist. 



Die Unterstutzung von Computer Setup-Optionen kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (F10) Utility (Fortsetzung) 
Menu Option Beschreibung 

Storage Boot Order Ermoglichtdie Angabe der Reihenfolge, in der 

(Speicher) (Startreihenfolge) angeschlossenePeripheriegerdtefwie Festplatten, 

(Fortsetzung) USB-Gerdte oder Netzwerkkarten) auf ein 

bootfdhiges Image des Betriebssystems uberpruft 
werden. Jedes Gerdt in der Liste kann in die 
Berucksichtigung als bootfdhige Quelle fur 
das Betriebssystem eingeschlossen oder davon 
ausgeschlossen werden. 

Security Setup Password Ermoglicht das Einrichten und Aktivieren des 

(Sicherheit) (Setup-Kennwort) Setup-Kenn worts (Administrator-Kennwort). 

Wenn das Setup-Kennwort eingerichtet wurde, 
ist seine Eingabe erforderlich, wenn die 
Optionen fur Computer Setup geandert 
und der ROM-Speicher aktualisiert oder 
Anderungen an bestimmten Plug-and-Play- 
Einstellungen unter Windows vorgenommen 
werden sollen. 

System IDs (System-IDs) Folgende Einstellungen konnen vorgenommen 

werden: 

• Bestandskennung (1 8-Byte-Kennung) und 
Eigentiimerkennung (80-Byte-Kennung, 
die wdhrend des POST angezeigt wird). 

• Seriennummer auf dem Gehduse oder 
UUID-Nummer (Universal Unique Identifier). 
Die UUID kann nur geandert werden, 
wenn die aktuelle Seriennummer des 
Gehauses ungultig ist. (Diese Nummern 
werden in der Regel im Werk vergeben 
und zur eindeutigen Identifizierung des 
Systems verwendet.) 

• Landesspezifische Tastatureinstellungen 
(z. B. Englisch oder Deutsch) fur die 
Eingabe der System-ID. 

Die Unterstijtzung von Computer Setup-Optionen kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (HO) Utility (Fortsetzung) 



Menu Option Beschreibung 

Security Master Boot Record Zum Aktivieren oder Deaktivieren der MBR 

(Sicherheit) Security (Master Boot (Master Boot Record)-Sicherheit. 

(Fortsetzung) Record-Sicherheit) Bei Aktivierung dieser Option werden die 

Anfragen zum Schreiben in den MBR der 
aktuellen bootfdhigen Festplatte vom BIOS 
abgelehnt. Bei jedem Einschalten oder 
Neustarten des Computers vergleicht das BIOS 
den MBR der aktuellen bootfdhigen Festplatte 
mit dem zuvor gespeicherten MBR. Wenn 
Anderungen erkannt wurden, konnen Sie 
entweder den MBR der aktuellen bootfdhigen 
Festplatte speichern, den zuvor gespeicherten 
MBR wiederherstellen oder die MBR-Sicherheit 
deaktivieren. Sie benotigen hierzu das 
Setup-Kennwort, falls es eingerichtet wurde. 

Deaktivieren Sie die MBR-Sicherheit, bevor 
Sie die Formatierung oder Partitionierung 
der aktuellen bootfdhigen Festplatte andern. 
Bestimmte Festplatten-Util ities (wie z. B. FDISK 
und FORMAT) versuchen, den MBR zu 
aktualisieren. 

Wenn die MBR-Sicherheit aktiviert ist und 
Zugriffe auf die Festplatte vom BIOS bedient 
werden, werden Schreibanfragen an den 
MBR abgelehnt, und die Utilities geben 
Fehlermeldungen aus. 

Wenn die MBR-Sicherheit aktiviert ist und 
Zugriffe auf die Festplatte vom Betriebssystem 
bedient werden, werden alle MBR-Anderungen 
vom BIOS wdhrend des ndchsten Neustarts 
erkannt, und es wird eine MBR-Warnmeldung 
angezeigt. 

Save Master Boot Record Speichert eine Sicherungskopie des Master 
(Master Boot Record Boot Record der aktuellen bootfdhigen Festplatte. 
speichern) _ Djese Option wird nur bei aktivierter 

MBR-Sicherheit angezeigt. 

Die Unterstutzung von Computer Setup-Optionen kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (HO) Utility (Fortsetzung) 



Menu 



Option 



Beschreibung 



Security 

(Sicherheit) 

(Fortsetzung) 



Restore Master Boot 
Record (Master Boot 
Record wiederherstellen) 



Device Security 
(Geratesicherheit) 



Stellt die aktuelle bootfdhige Festplatte anhand 
der Sicherungskopie des Master Boot Record 
wieder her. 

Diese Option wird nur angezeigt, 
wenn Folgendes zutrifft: 

• Die MBR-Sicherheit wurde aktiviert. 

• Eine Sicherungskopie des MBR wurde 
bereits gespeichert. 

• Bei der aktuellen bootfdhigen Festplatte 
handelt es sich um die gleiche Festplatte, 
von der die Sicherungskopie des MBR 
erstellt wurde. 

/\ ACHTUNG: Wenn Sie einen zuvor 
— gespeicherten MBR wiederherstellen, nachdem 
Anderungen am MBR durch ein Utility oder 
das Betriebssystem vorgenommen wurden, 
kann auf die Daten der Festplatte unter 
Umstdnden nicht mehr zugegriffen werden. 
Stellen Sie einen zuvor gespeicherten MBR 
nur dann wieder her, wenn Sie sicher sind, 
dass der MBR der aktuellen bootfdhigen 
Festplatte beschddigt oder von Viren befallen ist. 

Aktiviert/deaktiviert USB-Ports. 



Network Service Boot 
(Starten uber Netzwerk) 



Aktiviert/deaktiviert die Funktion zum Starten 
von einem Betriebssystem, das auf einem 
Netzwerkserver (PXE) installiert ist. 



Die Unterstutzung von Computer Setup-Optionen kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (HO) Utility (Fortsetzung) 



Menu 



Option 



Beschreibung 



Advanced* 
(Erweitert) 

*Nur fur 

erfahrene 

Benutzer. 



Power-On Options 
(Optionen fur 
den Systemstart) 



Folgende Einstellungen konnen vorgenommen 
werden: 

• POST mode (POST-Modus) (QuickBoot, 
FullBoot oder FullBoot every 
1-30 days) (Schnellstart, Komplettstart 
oder Komplettstart alle 1 bis 30 Tage). 

• POST messages (enable/disable) 
(POST-Meldungen (aktivieren/ deaktivieren)) 

• F9 prompt (enable/disable) 

(Fl 2-Eingabeaufforderung (aktivieren/ 
deaktivieren)). Bei Aktivierung wird wdhrend 
des POST der Text „F9 = Boot Menu" 
(F9 = Boot-Menu) angezeigt. Bei 
Deaktivierung der Funktion wird dieser 
Text nicht angezeigt. Uber die Taste F9 
ist jedoch der Zugriff auf das Menu fur 
das einmalige Andern der festgelegten 
Startreihenfolge auch dann noch moglich. 
Weitere Informationen finden Sie unter 
Storage > Boot Order (Speicher > 
Startreihenfolge). 

• F10 prompt (enable/disable) 

(Fl 2-Eingabeaufforderung (aktivieren/ 
deaktivieren)). Bei Aktivierung wird wdhrend 
des POST der Text „F 1 0 = Setup" angezeigt. 
Bei Deaktivierung der Funktion wird dieser 
Text nicht angezeigt. Uber die Taste F10 
ist jedoch der Zugriff auf den Computer 
Setup-Bildschirm auch dann noch moglich. 



Die Unterstutzung von Computer Setup-Optionen kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (F10) Utility (Fortsetzung) 



Menu Option 

Advanced* Power-On Options 

(Erweitert) (Optionen fur 

(Fortsetzung) den Systemstart) 

*Nur fur (Fortsetzung) 
erfahrene 
Benutzer. 



Beschreibung 

• F12 prompt (enable/disable) 

(Fl 2-Eingabeaufforderung (aktivieren/ 
deaktivieren)). Bei Aktivierung wird wdhrend 
des POST der Text „F12 = Network 
Service Boot" (Fl 2 = Starten Liber Netzwerk) 
angezeigt. Bei Deaktivierung der Funktion 
wird dieser Text nicht angezeigt. Durch 
Drucken von F12 wird jedoch das System 
auch weiterhin aufgefordert, Liber das 
Netzwerk zu starten. 

Folgende Einstellungen konnen vorgenommen 
werden: 

• POST Delay (in seconds) (enable/disable) 
(POST-Verzogerung (in Sekunden) 
(aktivieren/deaktivieren)). Bei Aktivierung 
dieser Funktion wird im POST-Ablauf eine 
benutzerdefinierteVerzogerungeingehalten. 
Diese Verzogerung wird bei einigen 
PCI-Karten fur Festplatten benotigt, die so 
langsam starten, dass sie nach Abschluss 
des POST noch nicht zum Starten bereit 
sind. DarLiber hinaus haben Sie bei 
aktivierter POST-Verzogerung mehr Zeit, 
urn die Taste F10 zum Aufrufen von 
Computer (Fl 0) Setup zu drucken. 



Die Unterstutzung von Computer Setup-Optionen kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (F10) Utility (Fortsetzung) 



Menu Option 

Advanced* Power-On Options 

(Erweitert) (Optionen fur den 

(Fortsetzung) System start) 

*Nur fur (Fortsetzung) 
erfahrene 
Benutzer. 



Beschreibung 

• I/O APIC Mode (enable/disable) 
(l/O-APIC-Modus (aktivieren/ 
deaktivieren)). Bei Aktivierung dieser 
Funktion werden Microsoft Windows 
Betriebssysteme optimal ausgefuhrt. 
Bei einigen Betriebssystemen anderer 
Anbieter muss diese Funktion deaktiviert 
werden, damit sie ordnungsgemaB 
funktionieren. 

• ACPI/USB Buffers @ Top of Memory 
(enable/disable) (ACPI- und USB-Puffer 
am Speicheranfang (aktivieren/ 
deaktivieren)). Bei Aktivierung dieser 
Funktion werden USB-Speicherpuffer an 
den Speicheranfang gestellt. Der Vorteil 
besteht darin, dass Speicherplatz von 
weniger als 1 MB frei wird, der von 
optionalen ROMs verwendet werden kann. 
Der Nachteil besteht darin, dass der 
gangige Speichermanager HIMEM.SYS 
nicht ordnungsgemaB funktioniert, wenn 
USB-Puffer am Speicheranfang stehen 
UND das System uber maximal 64 MB 
RAM verfugt. 



(j?*^ Die Unterstijtzung von Computer Setup-Optionen kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 



5-14 



www.hp.com 



Setup- und Installationshandbuch 



Einsatz und Management 



Computer Setup (HO) Utility (Fortsetzung) 



Menu 



Option 



Beschreibung 



Advanced* 

(Erweitert) 

(Fortsetzung) 

*Nur fur 

erfahrene 

Benutzer. 



Device Options 
(Gerdteoptionen) 



NIC PXE Option ROM Download 
(enable/disable) (Download fur NIC-PXE- 
Options-ROM (aktivieren/deaktivieren)). 
Das BIOS enthalt einen NIGOptions-ROM, 
mit dem das Starten eines PXE-Servers iiber 
das Netzwerk ermoglicht wird. Diese Option 
wird in der Regel verwendet, urn ein 
firmeninternes Image auf eine Festplatte 
herunterzuladen. Der ROM fur die NIC-Option 
benotigt unter 1 MB Speicher, der meist als 
DHC (DOS Compatibility Hole)-Speicher 
bezeichnet wird. Die Speicherkapazitdt ist 
begrenzt. Mit dieser Fl 0-Option konnen 
Benutzer das Herunterladen des integrierten 
NIC-Options-ROM deaktivieren und daher 
mehr DCH-Speicher fur zusatzliche PCI-Karten, 
die ebenfalls auf ROM-Speicher angewiesen 
sind, freigeben. StandardmdBig ist der 
NIC-Options-ROM aktiviert. 



Die Unterstijtzung von Computer Setup-Optionen kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 



Wiederherstellen der Konfigurationseinstellungen 

Um die Konfigurationseinstellungen wiederherstellen zu konnen, 
miissen Sie iiber eine Sicherungskopie der korrekten Konfiguration 
verfiigen. Verwenden Sie den Befehl Save to Diskette (Auf Diskette 
speichern) von Computer Setup (F10), um eine entsprechende 
Sicherungskopie zu erstellen. 

Sie sollten eventuelle Anderungen an den Konfigurationseinstellungen 
auf einer Diskette speichern, damit Sie iiber eine Sicherungskopie 
verfiigen, wenn Sie die Konfiguration zu einem spateren Zeitpunkt 
wiederherstellen mochten. 
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Um die gesicherte Konfiguration wiederherzustellen, legen Sie die 
Diskette mit den gespeicherten Konfigurationseinstellungen in das 
(iiber den Diagnostic Adapter angeschlossene) USB-Diskettenlaufwerk 
ein, und fiihren Sie in Computer Setup (F10) den Befehl Restore 
from Diskette (Von Diskette wiederherstellen) aus. 



Sie miissen eine optionale Graphics Diagnostic Card auf dem Blade PC 
installieren, wenn Sie einen Monitor iiber den Diagnostic Adapter 
anschlieBen mochten. 



Sie konnen die Konfigurationseinstellungen auch iiber das 
Betriebssystem unter Verwendung von System Software Manager 
(SSM) wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie auf der 
folgenden Website: www.hp.com/go/ssm 

Aktualisieren des Blade PC ROM-Speichers 

Beim Aktualisieren des Blade-ROM iiberschreibt ROMPaq den alten 
ROM und speichert eine Sicherungskopie des aktuellen ROM, so dass 
Sie auf einfache Weise auf die gesicherte ROM-Version zugreifen 
konnen. Hierdurch wird die alte ROM- Version gesichert, auch wenn 
wahrend der ROM-Aktualisierung der Strom ausfallt. 

Sie haben zwei Moglichkeiten zur Aktualisierung des ROM: 

■ Aktualisieren des Blade PC ROM-Speichers mit ROMPaq Utility 

■ Remote ROM Flash 

Aktualisieren des Blade PC ROM-Speichers mit ROMPaq Utility 

Verwenden Sie ROMPaq Utilities fur Blade PCs zur Aktualisierung 
des System-BIOS. 

Die folgenden Schritte finden auch bei der Wiederherstellung 
des Systems Anwendung, wenn aufgrund eines Fehlers bei der 
ROM-Aktualisierung der Boot-Block-Modus aktiviert wird. 



Informationen zur Erstellung eines bootfahigen Memory Key 
finden Sie auf der folgenden Website: 
http://wwssl pro.compaq.com/support/reference_library/ 
viewdocument.asp?source=338 1 1 1 .xml&dt=21 
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So verwenden Sie ROMPaq Utility: 

1 . Laden Sie die aktuellste Version des System-BIOS fur den 
Blade PC auf einen USB Memory Key. Die aktuellste Version 
des System-BIOS fmden Sie unter www.hp.com. 

2. Schalten Sie den Blade aus. Informationen hierzu finden Sie 
im Abschnitt „Ausschalten eines Blade PC" in Kapitel 4. 

3. Nehmen Sie den Blade PC heraus. Informationen hierzu finden 
Sie im Abschnitt „Herausnehmen eines Blade PC" in Kapitel 4. 

4. Setzen Sie die optionale Graphics Diagnostic Card in den 
Blade PC ein. 

5. Schieben Sie den Blade PC in das Gehause hinein. 

6. Bringen Sie den Diagnostic Adapter am Blade PC an. 

7. SchlieBen Sie den USB Memory Key mit dem heruntergeladenen 
System-BIOS, eine Tastatur, einen Monitor und eine Maus an den 
Diagnostic Adapter an. 

8. Schalten Sie den Blade PC ein, um die ROM-Aktualisierung 
zu starten. 

Remote ROM Flash 

Remote ROM Flash ermoglicht dem Systemadministrator die sichere 
Remote- Aktualisierung des ROM. Da der Systemadministrator diese 
Aufgabe per Remote-Zugriff durchfiihren kann, ergibt sich dadurch 
ein konsistenter Einsatz und eine bessere Uberwachung von HP PC 
ROM-Images iiber das Netzwerk. Dies fiihrt auBerdem zu hoherer 
Produktivitat und niedrigeren Total Cost of Ownership. 

Nahere Informationen zu Remote ROM Flash finden Sie auf der 
folgenden Website: www.hp.com/go/ssm 
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ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 

ProLiant BL e-Class Integrated Administrator ist ein zentrales 
Management- und Uberwachungssystem fur das ProLiant BL e-Class 
Gehause und die Blade PCs. Der Integrated Administrator fungiert als 
eine Kombination aus Terminalserver und Remote-Controller und 
ermoglicht sichere und serielle AuBerbandkonsolenverbindungen mit 
alien Blade PCs im Gehause. AuBerdem bietet es folgende Funktionen: 

■ Vollstandige Befehlszeilenoberflache (Command Line Interface, 
CLI) und Webschnittstelle 

□ Blade PC Berechtigungen konnen einzeln fur den jeweiligen 
Benutzer festgelegt werden. 

□ Virtueller Netzschalter zum Ein- und Ausschalten des Blade PC. 

□ Mehr als 100 skriptfahige Befehle ermoglichen automatischen 
Einsatz und automatisches Management. 

■ Remote-Management 

□ Ermoglicht den Zugriff auf die serielle Konsole des Blade PC. 

□ Vollstandige Kontrolle der POST- und Boot-Prozesse fiir den 
Blade PC einschlieBlich Computer Setup (F10) Utility. 

■ Uberwachung des Hardwarezustands 

Der Integrated Administrator iiberwacht und steuert den Status 
von Gehauseliiftern, Temperatursensoren, Netzteilen und Blade. 

■ Offline-Konsolen-Pufferfunktion (keine Verbindung) 
und Ereignisprotokollierung 

□ Konsolenprotokollierung des Betriebssystems 

□ Hardware-Ereignisse fiir Blade PC und Gehause 
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■ Sicherheitsfunktionen 

□ Secure Shell-Zugriff 

□ Verwaltung von bis zu 25 Benutzern 

□ Ereignisgenerierung fur ungiiltige Anmeldeversuche 

□ Protokollierung von Benutzeraktionen im Ereignisprotokoll 

□ Selektive Aktivierung aller Protokolle wie Telnet 

□ AuBerbandverwaltung mit Hilfe der Integrated Administrator 
RS-232-Konsole 

□ Secure Sockets Layer (SSL) (Webschnittstelle) 

□ Vom Kunden installierbare SSL-Zertifikate 

■ Erhohte Verfugbarkeit 

□ Der Integrated Administrator ist ein eigenstandiges, integriertes 
System mit eigenem Prozessor, Speicher, NIC und Flash ROM. 

□ Das intelligente, fehlertolerante Gehause funktioniert auch 
dann weiter, wenn der Integrated Administrator fehlschlagt. 

□ Der Integrated Administrator ermoglicht die Online - 
Aktualisierung von Firmware mit Code Signing, so dass 
sichergestellt wird, dass nur zertifizierte Software-Releases 
installiert werden. 

■ Integration von HP Systems Insight Manager 

□ HP Systems Insight Manager erkennt der Integrated 
Administrator als „Managementprozessor" des Blade. 

□ Der Status des Integrated Administrator ist Teil des Blade PC 
Status. Wenn im Integrated Administrator ein Fehler auftritt, 
werden alle von diesem Modul verwalteten Blade PCs 

als fehlerhaft angezeigt. 

□ HP Systems Insight Manager kann die SNMP-Traps des 
Integrated Administrator erfassen. 

□ HP Systems Insight Manager ermoglicht dem Benutzer 
den Start der Integrated Administrator- Webschnittstelle. 
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Die Integrated Administrator- Webschnittstelle ermoglicht 
uneingeschrankten Zugriff und uneingeschrankte Steuerung der 
Blade PCs und des Gehauses iiber einen Browser, was Folgendes 
umfasst: 

■ Gehause-Management 

□ Monitorliifter, Netzteile und Temperatur 

□ OrdnungsgemaBes Ausschalten von Gehause und Blade PC 

□ Steuerung der Gerateidentifikation des Gehauses 

□ Schnittstelle zu Management-Tools und Utilities fur den 
optionalen Interconnect Switch 

Nahere Informationen zu Management- Tools und Utilities fur 
den optionalen Interconnect Switch finden Sie im HP ProLiant BL 
e-Class C-GbE Interconnect Switch User Guide. 

■ Blade PC Management 

□ Netzschalter und Gerateidentifikationsschalter 

□ Serielle Remote-Konsole 

□ Allgemeiner Systemzustand 

■ Benutzerverwaltung 

□ Hinzufugen/Loschen/Andern von Administratoren/Gruppen/ 
Benutzern 

□ Zuweisen von Blade PCs zu Gruppen 

□ Benutzerzugriff fur Gruppen auf zwei Ebenen 

Nahere Informationen wie die Anleitung zur Aktualisierung des 
Integrated Administrator-ROM finden Sie im HP ProLiant BL e-Class 
Integrated Administrator User Guide auf der im Lieferumfang Ihres 
Gehauses enthaltenen Documentation CD. 
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Blade PC Ereignismeldungen 

In der Ereignisliste werden die betroffenen Komponenten und die 
dazugehorigen Fehlermeldungen angezeigt. 

Die folgende Tabelle enthalt die Ereignistypen (betroffene Komponenten) 
und die dazugehorigen Meldungen. 



Blade PC Ereignismeldungen 


Ereignistyp 


Ereignismeldung 


Blade PC Umgebung 


Uberhitzung* 


System Overheating (Zone X) 
(Systemuberhitzung (Bereich X)) 


Betriebssystem 


Automatisches Beenden 
des Betriebssystems 


Automatic Operating System Shutdown Initiated Due to Fan Failure 
(Betriebssystem wird aufgrund eines Lufterfehlers automatisch beendet) 

Automatic Operating System Shutdown Initiated Due to Overheat 
Condition (Betriebssystem wird wegen Uberhitzung automatisch 
beendet) 


Gehduseumgebung 


Uberhitzung 


The Integrated Administrator has issued an alert that its health state 
has changed** 

(Der Integrated Administrator hat eine Warnmeldung uber eine 
Anderung des Zustands ausgegeben) 



Lufterfehler The Integrated Administrator has issued an alert that its health state 

has changed** 

(Der Integrated Administrator hat eine Warnmeldung uber eine 
Anderung des Zustands ausgegeben) 



*lnformationen zu spezifischen Betriebstemperaturbereichen finden Sie in Anhang F, 
„Technische Daten". 

**Die detaillierte Meldung finden Sie im Integrated Administrator-Protokoll. 
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HP Systems Insight Manager 



WICHTIG: Sie konnen HP Systems Insight Manager von der im Lieferumfang 
Ihres Gehduses enthaltenen CD installieren oder von der HP Website herunterladen. 



HP Systems Insight Manager ermoglicht Ihnen die detaillierte 
Fehlerbehandlung, die Verwaltung von Komponenten und das 
Konfigurationsmanagement fur HP Serverplattformen (wie beispielsweise 
mehrere hundert Blade PCs) von einer einzigen Konsole aus. Mit HP 
Systems Insight Manager konnen Sie jeden Blade PC und den Integrated 
Administrator fur jedes Blade-Gehause anzeigen. Die iiberwachten 
Systemparameter geben den Status aller wichtigen Komponenten der 
Blade PCs und des Gehauses an. So konnen Sie sofort MaBnahmen 
ergreifen, wenn bei einer der Komponenten ein Ereignis angezeigt 
wird. 

Befolgen Sie die Anleitung im folgenden Abschnitt, um die Ereignisliste 
im HP Systems Insight Manager anzuzeigen und zu drucken. AuBerdem 
konnen Sie Ereignisse nach dem Austausch der betroffenen Komponente 
als Repaired (Repariert) kennzeichnen. 

Anzeigen der Ereignisliste 

So zeigen Sie die Ereignisliste an: 

1. Gehen Sie im HP Systems Insight Manager im Fenster 
System Lists (Systemlisten) folgendermaBen vor: 

a. Erweitern Sie die System List (Systemliste). 

b. Erweitern Sie Systems by Type (Systeme nach Typen). 

c. Wahlen Sie All Systems (Alle Systeme), All Enclosures 
(Alle Gehause) oder All Clients (Alle Clients), um die Liste 
der Blade PCs oder der Gehause anzuzeigen. 

2. Klicken Sie auf der angezeigten Liste auf das entsprechende 
Gehause oder den Client. 

3. Klicken Sie auf der daraufhin angezeigten Seite auf die Registerkarte 
Events (Ereignisse). 

4. Klicken Sie auf ein Ereignis, um die Ereignisdetails anzuzeigen. 
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Drucken der Ereignisliste 

Um die Ereignisliste zu drucken, klicken Sie in der unteren rechten 
Ecke der Seite auf Print (Drucken). 

So drucken Sie die Details eines einzelnen Ereignisses: 

1. Klicken Sie auf das Ereignis. 

2. Blattern Sie nach unten, und klicken Sie auf View Printable 
Details (Druckansicht der Details). 

3. Eine neue Seite wird angezeigt. Klicken Sie im Browser auf 
Datei/Drucken. 

Management-Tools und Utilities fur den ProLiant BL 
e-Class C-GbE Interconnect Switch 

Der Interconnect Switch bietet eine Vielzahl von Inband- 
und AuBerband-Konfigurations- und Managementfunktionen. 
Fur den sofortigen Betrieb verfiigt der Interconnect Switch iiber 
eine Standardkonfiguration. 

Konfiguration und Management werden an alien vier RJ-45 Gigabit 
Ethernet Uplink-Anschliissen des Interconnect Switch sowie an den 
Anschlussen fur das Integrated Administrator-Management und die 
serielle Konsole unterstiitzt. Folgende Schnittstellen werden unterstiitzt: 

■ HTTP-basiert iiber Webbrowser 

□ Managementschnittstelle mit vollem Funktionsumfang 

□ Unterstiitzt von alien gangigen Webbrowsern 

□ Umfasst grafische Darstellungen des Interconnect Switch 

□ Zugriff iiber jeden beliebigen Gigabit Ethernet Uplink-Anschluss 
und den Anschluss fur das Integrated Administrator-Management 

■ Meniigesteuerte Konsole mit lokalem und Telnet-Zugang 

□ Managementschnittstelle mit vollem Funktionsumfang 

□ Zugriff lokal iiber den Anschluss fur die Integrated 
Administrator- Konsole oder remote iiber Telnet 
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■ Unterstutzung von SNMP-Agenten fur Management, Konfiguration 
und Uberwachung des Interconnect Switch unter Verwendung 
eines generischen SNMP-Managers mit einem MIB -Compiler 

□ Unterstutzung von SNMP VI (RFC 1 157) und RMON VI 
(RFC 1757; Gruppen: 1 - Statistik, 2 - Verlauf, 3 - Alarm 
und 9 - Ereignis) 

□ Scripting-Funktionen verfiigbar iiber ein SNMP-Scripting Utility 

□ Zugriff iiber jeden beliebigen Gigabit Ethernet Uplink- Anschluss 
und den Anschluss fur das Integrated Administrator-Management 

Der Interconnect Switch bietet auBerdem folgende Konfigurations- 
und Managementfunktionen: 

■ Konfiguration und Wiederherstellung des Interconnect Switch 
iiber TFTP-Server 

□ Laden einer Kopie der Interconnect Switch-Konfiguration auf 
den bzw. vom TFTP-Server 

□ Schneller Einsatz mehrerer Interconnect Switches mit ahnlicher 
Konfiguration 

□ Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen 

■ Anschlussspiegelung fur Netzwerkdiagnose 

Uberwachung des Datenverkehrs im Netzwerk an einem 
Interconnect Switch-Anschluss durch die Spiegelung der 
Daten an einem anderen Anschluss 

■ LED-Anzeigen fur Verbindungsgeschwindigkeit und Aktivitat 
an jedem Gigabit Ethernet Uplink- Anschluss 

■ Benutzername und Kennwort auf mehreren Ebenen fur alle 
Managementschnittstellen 

□ Funktion zur Wiederherstellung von Kennwortern auf 
Managementebene 

□ Konfigurierbare Zeitspanne fur Telnet- und Konsolensitzungen 
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Zulassungshinweise 

Identifikationsnummer fur 
die Zulassungsbehorden 

Aus Zulassungsgriinden und auch zur Identifikation wurde dem Gerate 
eine eindeutige Seriennummer zugewiesen. Die Seriennummer sowie 
alle erforderlichen Zulassungssiegel mit weiteren Hinweisen befmden 
sich auf dem Aufkleber bzw. Typenschild am Gerat. Wenn Sie Fragen zu 
den Zulassungshinweisen haben, geben Sie stets diese Seriennummer an. 
Die Seriennummer darf nicht mit dem Marketingnamen oder der 
Modellnummer Ihres Gerats verwechselt werden. 

FCC-Hinweis 

In Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen sind die Hochstgrenzen 
fur hochfrequente Schwingungen festgelegt, damit ein storungsfreies 
Hochfrequenzspektrum gegeben ist. Zahlreiche elektronische Gerate, 
darunter auch Computer, erzeugen aufgrund ihrer beabsichtigten Funktion 
Hochfrequenzenergie und unterliegen daher diesen Bestimmungen. 
In diesen Bestimmungen werden Computer und dazugehorige 
Peripheriegerate je nach dem beabsichtigten Aufstellungsort in zwei 
Klassen eingeteilt: Klasse A und B. Gerate der Klasse A werden in 
der Regel in einer geschaftlichen oder kommerziellen Umgebung 
aufgestellt, wohingegen Gerate der Klasse B eher in Wohnraumen 
aufgestellt werden (z. B. PCs). Laut FCC miissen Gerate beider Klassen 
mit einem Etikett gekennzeichnet sein, auf dem das Storungspotenzial 
des Gerats sowie zusatzliche Betriebsanleitungen fur den Benutzer 
angegeben sind. 

Auf dem Produktetikett des Gerats ist die Klasse (A oder B) angegeben, 
der das Gerat angehort. Bei Geraten der Klasse B ist auf dem Etikett 
ein FCC -Logo oder eine FCC -ID angegeben. Bei Geraten der Klasse A 
ist dies nicht der Fall. Fur die ermittelte Gerateklasse gilt eine der 
folgenden Aussagen. 
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Gerdte der Klasse A 

Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fur digitale 
Gerate der Klasse A (siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). 
Diese Grenzwerte bieten einen ausreichenden Schutz gegen Interferenzen 
bei der Installation in Gewerberaumen. Das Gerat erzeugt und verwendet 
hochfrequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Es konnen 
Storungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten, wenn es nicht 
nach den Anleitungen des Herstellers aufgestellt und betrieben wird. 
Der Betrieb dieses Gerats in Wohnraumen kann Storungen verursachen, 
die vom Benutzer auf eigene Kosten zu beheben sind. 

Gerdte der Klasse B 

Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fur 
digitale Gerate der Klasse B (siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). 
Diese Grenzwerte bieten ausreichenden Schutz gegen Interferenzen 
bei der Aufstellung in Wohnraumen. Das Gerat erzeugt und verwendet 
hochfrequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Es konnen 
Storungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten, wenn es nicht 
nach den Anleitungen des Herstellers aufgestellt und betrieben wird. 
In Ausnahmefallen konnen bestimmte Installationen aber dennoch 
Storungen verursachen. Sollte der Radio- oder Fernsehempfang 
beeintrachtigt sein, was durch Ein- und Ausschalten des Gerats 
festgestellt werden kann, empfiehlt sich die Behebung der Stoning 
durch eine oder mehrere der folgenden MaBnahmen: 

■ Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie diese 
an einem anderen Ort auf. 

■ VergroBern Sie den Abstand zwischen Gerat und Empfanger. 

■ SchlieBen Sie den Computer an eine andere Steckdose an, 

so dass Computer und Empfanger an verschiedenen Stromkreisen 
angeschlossen sind. 

■ Bitten Sie Ihren Handler oder einen erfahrenen Radio- und 
Fernsehtechniker um Hilfe. 
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Konformitdtserkldrung fur Produkte 
mit dem FCC-Logo - nur USA 

Dieses Gerat entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. 
Der Betrieb unterliegt folgenden beiden Einschrankungen: 

(1) Das Gerat darf keine schadlichen Interferenzen erzeugen und 

(2) muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese 
zu Betriebsstorungen fiihren konnen. 

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich per 
E-Mail oder telefonisch an uns: 

■ Hewlett-Packard Company 

P.O. Box 692000, Mail Stop 530113 
Houston, Texas 77269-2000 

■ 1-800-652-6672 (1-800-652-6672) (Um eine fortlaufende 
Verbesserung der Qualitat zu erzielen, konnen Anrufe 
aufgezeichnet oder iiberwacht werden.) 

Wenn Sie Fragen zu dieser FCC-Erklarung haben, wenden 
Sie sich per E-Mail oder telefonisch an uns: 

■ Hewlett-Packard Company 

P.O. Box 692000, Mail Stop 510101 
Houston, Texas 77269-2000 

■ 281-514-3333 

Geben Sie auf Anfrage die Teile-, Serien- oder Modellnummer an, 
die am Produkt angebracht ist. 

Anderungen 

Laut FCC-Bestimmungen ist der Benutzer darauf hinzuweisen, 
dass Gerate, an denen Anderungen vorgenommen wurden, die von 
der Hewlett-Packard Company nicht ausdriicklich gebilligt wurden, 
vom Benutzer nicht betrieben werden diirfen. 



Kabel 



Zur Einhaltung der FCC-Bestimmungen miissen geschirmte Kabel 
mit RFI/EMI-Anschlussabschirmung aus Metall verwendet werden. 
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Hinweis fur Kanada 



Gerdte der Klasse A 



This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 

Cet appareil numerique de la classe A respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 



This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 



Dieses Gerat entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. 
Der Betrieb unterliegt folgenden beiden Einschrankungen: 

(1) Das Gerat darf keine schadlichen Interferenzen erzeugen und 

(2) muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese 
zu Betriebsstorungen fiihren konnen. 



Produkte mit CE-Zeichen erfiillen die Anforderungen der von der 
Europaischen Union verabschiedeten EMV-Richtlinie (89/336/EWG) 
und der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG). 

Dies impliziert die Ubereinstimmung mit den folgenden europaischen 
Normen (in Klammern sind die entsprechenden internationalen 
Normen angegeben): 

■ EN55022 (CISPR 22) - Funkstorangen von informationstechnischen 
Einrichtungen 

■ EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 1) - EMV (Fachgrundnorm 
Storfestigkeit) 



Gerdte der Klasse B 



Konformitdtserkldrung zur Ma us 



Hinweis fur 



die Europdische Union 
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M EN61000-3-2 (IEC6 1000-3-2) - EMV (Grenzwerte 
fur Oberschwingungsstrome) 

■ EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) - EMV (Grenzwerte 
fur Spannungsschwankungen und Flicker) 

■ EN60950 (IEC950) - Sicherheit von IT-Einrichtungen 

Hinweis fur Japan 
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Hinweis fur Korea 
Gerdte der Klasse A 
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Gerdte der Klasse B 
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Hinweis fur Taiwan 



Lasergerate 

Alle Systeme mit einem Lasergerat entsprechen den Sicherheitsbe- 
stimmungen, einschlieBlich der IEC825 (International Electrotechnical 
Commission). Hinsichtlich des Lasers entspricht das Gerat den 
Leistungsmerkmalen fur Laserprodukte, die in den staatlichen Richtlinien 
fur Laserprodukte der Klasse 1 festgelegt sind. Gesundheitsschadliche 
Strahlen werden nicht frei, da der Laser bei ordnungsgemaBer 
Handhabung durch den Benutzer vollstandig abgeschirmt bleibt. 



Hinweise zur Lasersicherheit 



AVORSICHT: Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise, um die Gefahr 
gesundheitsschadigender Strahlungen zu vermeiden: 

• O ffnen Sie auf keinen Fall das Gehduse des Lasers. Die enthaltenen 
Komponenten kdnnen nicht vom Benutzer gewartet werden. 

• Sdmtliche Bedienungsvorgdnge, Einstellungen und sonstige Vorgdnge diirfen 
nur gemdB den Anleitungen dieses Dokuments vorgenommen werden. 

• U berlassen Sie die Reparatur des Lasergerdts ausschlieBlich qualifiziertem 
Servicepersonal. 
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Konformitdt mit CDRH-Bestimmungen 

Das Center for Devices and Radiological Health (CDRH) (Abteilung 
fur Gerate und radiologische Auswirkungen auf die Gesundheit) der 
U.S. Food and Drug Administration (U.S.-Behorde fur Lebens- und 
Arzneimittel) hat am 2. August 1976 Richtlinien fur Laserprodukte 
veroffentlicht. Diese Richtlinien gelten fur Laserprodukte, die nach 
dem 1. August 1976 hergestellt wurden. Alle in den USA vertriebenen 
Gerate mussen diesen Richtlinien entsprechen. 

Konformitdt mit internationalen Richtlinien 

Alle Systeme mit Lasergeraten entsprechen den gultigen 
Sicherheitsstandards, einschlieBlich IEC825. 

Etikett fur Laserprodukte 

Bei den HP Lasergeraten befindet sich der folgende oder 
ein vergleichbarer Aufkleber an der AuBenflache: 

Dieses Etikett gibt an, dass das 
Gerat als LASERPRODUKT 
DER KLASSE 1 zertifiziert 
wurde. Das Etikett befindet 
sich auf dem Lasergerat im 
Produkt. 



Laserdaten 



Funktion 


Beschreibung 


Lasertyp 


Halbleiter GaAlAs 


Wellenlange 


780 +/-35 nm 


Abweichungswinkel 


53,5 +/-0,5 Grad 


Ausgangsleistung 


Kleiner als 0,2 mW bzw. 10.869 Wm" 2 sr" 1 


Polarisation 


Kreisformig 0,25 


Numerische Apertur 


0,45 +/-0,04 
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Hinweis zum Austausch von Akkus bzw. Batterien 

Ihr Computer ist mit einer internen Lithium-Mangandioxid-, 
Vanadiumpentoxid- oder Alkalibatterie bzw. einem Akku ausgestattet. 
Es besteht die Gefahr einer Explosion und von Verletzungen, wenn 
die Batterie bzw. der Akku unsachgemaB ausgetauscht oder behandelt 
wird. Lassen Sie den Austausch ausschlieBlich von qualifiziertem 
Servicepersonal durchfuhren, und verwenden Sie nur das fur dieses 
Produkt geeignete Ersatzteil. Weitere Informationen zum Austausch 
der Batterien oder zur sachgemaBen Entsorgung erhalten Sie bei 
Ihrem HP Partner oder Servicepartner. 

AVORSICHT: Ihr Computer ist mit einer internen Lithium-Mangandioxid-, 
Vanadiumpentoxid- oder einer Alkalibatterie bzw. Akku ausgestattet. Falls die 
Batterie bzw. der Akku nicht sachgemaB behandelt wird, besteht Brand- und 
Veratzungsgefahr. Beachten Sie folgende VorsichtsmaBnahmen, urn Verletzungen 
zu vermeiden: 

• Laden Sie die Batterie nicht wieder auf. 

• Setzen Sie die Batterie bzw. den Akku nicht Temperaturen von 
Ciber 60 °C aus. 

• Bauen Sie die Batterie bzw. den Akku nicht auseinander, setzen Sie sie 
keinen mechanischen auBeren Einflussen aus, und schlieBen Sie die 
Kontakte nicht kurz. Die Batterie bzw. der Akku darf weder Wasser noch 
Feuer ausgesetzt werden. 

• Wechseln Sie die Batterie bzw. den Akku nur gegen ein geeignetes 
Ersatzprodukt aus. 



Batterien und Akkus diirfen nicht mit dem 
Hausmiill entsorgt werden. Nutzen Sie die offentlichen 
Sammelstellen, um sie der Wiederverwertung oder 
dem Sondermiill zuzufuhren, oder geben Sie sie an 
HP, einen HP Partner oder dessen Vertreter zuriick. 




A-8 



www.hp.com 



Setup- und Installationshandbuch 



B 



Elektrostatische Entladung 



Beachten Sie beim Einrichten des Systems oder beim Umgang 
mit den Bauteilen die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, um 
eine Beschadigung des Systems zu vermeiden. Die Entladung 
von statischer Elektrizitat iiber einen Finger oder einen anderen 
Leiter kann die Systemplatine oder andere Bauteile beschadigen, 
die gegeniiber elektrostatischer Entladung empfmdlich sind. Diese 
Art von Beschadigungen kann die Lebensdauer der Gerate verkiirzen. 

Vermeiden von elektrostatischen Entladungen 

Beachten Sie die folgenden VorsichtsmaBnahmen, um eine Beschadigung 
durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden: 

■ Vermeiden Sie das direkte Beriihren empfindlicher Bauteile, 
indem Sie diese in antistatischen Behaltern transportieren 
und aufbewahren. 

■ Bewahren Sie die elektrostatisch empfmdlichen Teile in den 
Behaltern auf, bis sie sich an einem vor elektrostatischen 
Entladungen geschiitzten Arbeitsplatz befmden. 

■ Arbeiten Sie auf einer geerdeten Oberflache, wenn Sie die Teile 
aus den Schutzbehaltern nehmen. 

■ Vermeiden Sie eine Beriihrung der Steckerkontakte, Leitungen 
und Schaltungsbauteile. 

■ Erden Sie sich immer, bevor Sie Komponenten oder Bauteile 
beriihren, die gegeniiber elektrostatischen Entladungen 
empfmdlich sind. 
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Erdungsmethoden 

Es gibt mehrere Erdungsmethoden. Verwenden Sie eine oder mehrere 
der folgenden Erdungsmethoden, bevor Sie empfmdliche Komponenten 
beriihren oder installieren: 

■ Verwenden Sie ein Antistatik- Armband, das iiber ein Erdungskabel 
an einen geerdeten Arbeitsplatz bzw. ein geerdetes Computergehause 
angeschlossen ist. Antistatik-Armbander sind flexible Bander mit 
einem Mindestwiderstand von 1 MOhm +/-10% im Erdungskabel. 
Stellen Sie eine ordnungsgemaBe Erdung sicher, indem Sie die 
leitende Oberflache des Armbands direkt auf der Haut tragen. 

■ Tragen Sie bei Arbeiten im Stehen FuBgelenkbander. Tragen Sie 
die Bander an beiden FiiBen, wenn Sie auf leitfahigem Boden 
oder Antistatik-FuBmatten stehen. 

■ Verwenden Sie leitfahiges Werkzeug. 

■ Verwenden Sie eine transportable Wartungsausriistung mit einer 
Antistatik- Arbeitsmatte. 
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POST-Fehlermeldungen 



POST-Fehlermeldungen helfen Ihnen bei der Fehlerbeseitigung und 
der Ausfuhrung von grundlegenden Diagnosefunktionen. Die folgende 
Tabelle enthalt die fiir Blade PCs spezifischen numerischen Codes 
und Textmeldungen. 



Versuchen Sie, die empfohlenen Aktionen in der angegebenen 
^ :5 ^ Reihenfolge auszufuhren. 



POST-Fehlermeldungen 



Code/Meldung 



Zustands- 
LED 



Mogliche Ursache 



Empfohlene 
MaGnahme 



101 -Option ROM Rot 
Checksum Error 
(1 01-Prufsummenfehler 
beim optionalen ROM) 



102/103-SystemBoard Rot 
Failure (102/103- 
Systemplatinenfehler) 



Auf der Systemplatine 
des Blade ist ein Fehler 
aufgetreten. 



Auf der Systemplatine 
des Blade ist ein Fehler 
aufgetreten. 



1 . Loschen Sie den CMOS. 

2. Aktualisieren Sie den 
System-ROM. 

3. Tauschen Sie die 
Systemplatine aus. 

1 . Loschen Sie den CMOS. 

2. Tauschen Sie die 
Systemplatine aus. 



1 62-System 


Gelb 


Der CMOS wurde 


1 . Stellen Sie Systemuhrzeit 


Options Not Set 




geloscht, oder die 


und -datum in 


(1 62-Systemoptionen 




Batterie des Blade 


Computer Setup (F10) 


nicht eingestellt) 




funktioniert nicht. 


neu ein. 

2. Tauschen Sie die 
RTC-Batterie aus. 
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POST-Fehlermeldungen (Fortsetzung) 



Code/Meldung 


Zustands- 
LED 


Mogliche Ursache 


Empfohlene 
MaGnahme 


1 64-Memory 

Size Error (1 64- 

SpeichergroBenfehler) 


Gelb 


Falsche 

Speicherkonfiguration. 


1 . Stellen Sie sicher, dass 
die SODIMM-Module 
richtig eingesetzt sind. 

2. Uberprufen Sie, ob der 
richtige SODIMM-Typ 
verwendet wurde. 

3. Setzen Sie die SODIMM- 
Module neu ein. 

4. Tauschen Sie die 
SODIMM-Module aus. 

5. Tauschen Sie die 
Systemplatine aus. 


201 -Memory Error 
(201-Speicherfehler) 


Rot 


Ein SODIMM-Modul 
wurde moglicherweise 
nicht richtig eingesetzt 
oder ist beschddigt. 


1 . Stellen Sie sicher, dass 
die SODIMM-Module 
richtig eingesetzt sind. 

2. Uberprufen Sie, ob der 
richtige SODIMM-Typ 
verwendet wurde. 

3. Setzen Sie die SODIMM- 
Module neu ein. 

4. Tauschen Sie die 
SODIMM-Module aus. 

5. Tauschen Sie die 
Systemplatine aus. 


303-Keyboard 
Controller Error 
(303-Fehler bei 
Tastatur-Controller) 


Gelb 


Tastatur-Controller 
ist fehlgeschlagen. 


1 . SchlieBen Sie die 
Tastatur erneut an, 
nachdem der Blade 
ausgeschaltet wurde. 

2. SchlieBen Sie eine andere 
Tastatur an, von der 

Sie wissen, dass 
sie ordnungsgemdB 
funktioniert. 

3. Tauschen Sie den 
Blade aus. 
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POST-Fehlermeldungen (Fortsetzung) 





Zustands- 




Empfohlene 


Code/Meldung 


LED 


Mogliche Ursache 


MaGnahme 


304-Keyboard or 


Gelb 


-r i i • i r 1 1 II 

lastatur ist tenlgescnlagen. 


1. 


SchlieBen Sie die Tastatur 


System Unit Error 








erneut an, nachdem der 


(304-Tastatur- oder 








Blade ausgeschaltet 


Systemfehler) 








wurde. 








2. 


SchlieBen Sie eine andere 










T L L 1 

lastatur an, von der 










c- 1 

oie wissen, dass sie 










ordnungsgemdB 










Tiinl^fi/*"iniQi"t 
1 U 1 IM IUI 1 lei 1 . 








3. 


Tauschen Sie den 










Blade aus. 


1 TOH CM ADT Um-^l 

l/zu-o/V\AKl nard 




1 . r 1 £ II 

Festplattenlautwerkstehler 


1 . 


Aktivieren Sie 


Drive Detects Imminent 




steht bevor. 




gegebenenfalls den 


Failure (1720-SMART 








Festplattenschutz. 


Festplatte erkennt 






2. 


Verwenden Sie den 


bevorstehende Storung) 








Firmware-Patch 










(www.hp.com/support). 








3. 


Erstellen Sie eine 










Sicherungskopie der 










Daten, und tauschen 










Sie die Festplatte aus. 


1780-DiskO Failure 


Gelb 


Die Festplatte ist 


1. 


Fuhren Sie uber 


(1780-Festplatte 




ausgefallen. 




Computer Setup (F10) 


ausgefallen) 








einen IDE-Selbsttest aus. 








2. 


Tauschen Sie die 



Festplatte aus. 
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POST-Fehlermeldungen (Fortsetzung) 



jfc mm^± / turn ^1 #J ■ ■ 

v>oae/ /vieiuung 


Zustands- 
i rn 

LEU 


MamIi^Ua 1 1 h>ji* 

iviocjiicnc ursacne 


Empfohlene 
iviai>nanmG 


1 782-Diskette 
Controller Error 
(1782-Fehler im 
Disketten-Controller) 


Rot 


Fehler in den Schaltkreisen 
der Festplatte. 


1 . Fiihren Sie uber 
Computer Setup (F10) 
einen IDE-Selbsttest aus. 

2. Tauschen Sie die 
Festplatte aus. 

3. Tauschen Sie die 
Systemplatine aus. 


1 790-Disk 0 Error 
(1790-Festplattenfehler) 


Gelb 


Die Festplatte 
ist ausgefallen. 


1 . Fuhren Sie uber 
Computer Setup (F10) 
einen IDE-Selbsttest aus. 

2. Tauschen Sie die 
Festplatte aus. 

3. Tauschen Sie die 
Systemplatine aus. 


1 800-Temperature 
Alert ( 1800- 
Temperaturwarnung) 


Gelb 


Die interne Temperatur 
ubersteigt die in den 
technischen Daten 
angegebene zuldssige 
Betriebstemperatur. 


1 . Stellen Sie sicher, dass 
die Lufter des Systems 
ordnungsgemdB 
funktionieren und 
eine ausreichende 
Luftzirkulation 
gewahrleistet ist. 

2. Prufen Sie die 
Temperatur des 
Kuhlkorpers. 

3. Tauschen Sie die 
Systemplatine aus. 
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POST-Fehlermeldungen (Fortsetzung) 

Zustands- Empfohlene 
Code/Meldung LED Mogliche Ursache MaGnahme 

1 998-Master Boot Gelb Die zuvor gespeicherte Starten Sie Computer Setup, 

Record Backup has Kopie des MBR wurde und aktualisieren Sie die 

been lost. Press any beschddigt. MBR-Sicherungskopie. 

key to enter Setup to 

update the MBR 

Backup. (1 998-Master 

Boot Record- 

Sicherungskopie ist 

verloren gegangen. 

Drucken Sie eine 

beliebige Taste, 

urn Computer Setup 

zu starten und die 

MBR-Sicherungskopie 

zu aktualisieren.) 



Invalid Electronic 


Gelb 


Die elektronische 


1 . FLihren Sie Computer 


Serial Number 




Seriennummer ist 


Setup aus. Wenn die 


(Ungultige 




verloren gegangen. 


Daten geladen und 


elektronische 






Anderungen nicht 


Seriennummer) 






aktiviert werden, 








laden Sie SP5572.EXE 








(SNZERO.EXE) von der 








Website www.hp.com 








herunter. 








2. Fuhren Sie Computer Setup 








aus, und geben Sie die 








Seriennummer unter 








Security > System ID 








(Sicherheit > System-ID) 








ein. Speichern Sie 








anschliefiend die 








Anderungen. 
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Fehlerbeseitigung 



Dieser Anhang enthalt Informationen zur Fehlerbeseitigung bei der 
HP CCI Losung. Hier fmden Sie Hinweise zu Fehlern, die wahrend des 
Starts oder Betriebs von Gehause und des Blade PC auftreten konnen. 

Informationen zu LEDs und Schaltern fur den Blade PC und das 
Gehause fmden Sie in Anhang E, „LED-Anzeigen und Schalter". 

AVORSICHT: Beachten Sie folgenden Hinweis, urn die Gefahr eines Stromschlags 
oder Beschddigungen der Gerdte zu vermeiden. Hinter der Abdeckung befinden 
sich Strom fuhrende Komponenten. Daher sollte die Tur bei normalem Betrieb 
oder bei der Fehlerbeseitigung geschlossen sein. Andernfalls muss das System 
an einem Standort aufgestellt werden, zu dem nur qualifizierte Mitarbeiter 
Zugang haben. 



Im Anhang werden folgende Themen behandelt: 

■ Gehause startet nicht 

Hier werden erste MaBnahmen beschrieben und Informationen 
dariiber bereitgestellt, wo Sie weitere Hilfe zu den am haufigsten 
auftretenden Problemen beim ersten Starten des Gehauses finden. 

■ Diagnoseschritte fur das Gehause 

Lasst sich das Gehause auch nach den ersten Fehlerbeseitigungs- 
maBnahmen nicht starten, finden Sie in den nachstehenden Tabellen 
mogliche Ursachen fur das Problem und entsprechende 
Losungsvorschlage. 

■ Blade PC startet nicht 

Hier werden erste MaBnahmen beschrieben und Informationen 
dariiber bereitgestellt, wo Sie weitere Hilfe zu den am haufigsten 
auftretenden Problemen wahrend des Selbsttest beim Systemstart 
(POST) finden. Der Blade PC fiihrt diesen Test automatisch bei 
jedem Systemstart durch. Erst danach wird das Betriebssystem 
geladen und die Software- Anwendungen gestartet. 
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■ Diagnoseschritte fur Blade PC 

Lasst sich der Blade PC auch nach den ersten Fehlerbeseitigungs- 
maBnahmen nicht starten, finden Sie in den nachstehenden 
Tabellen mogliche Ursachen fiir das Problem und entsprechende 
Losungsvorschlage. 

■ Probleme nach dem ersten Startvorgang 

Auch wenn der Blade PC den POST-Test erfolgreich durchgefuhrt 
hat, konnen Fehler auftreten, beispielsweise kann das Betriebssystem 
nicht geladen werden. Hier werden erste MaBnahmen beschrieben 
und Informationen dariiber bereitgestellt, wo Sie weitere Hilfe 
zu Problemen finden, nachdem der Blade PC den POST-Test 
durchgefuhrt hat. 

Gehduse starlet nicht 

In diesem Abschnitt werden die durchzufiihrenden Schritte systematisch 
beschrieben. AuBerdem werden Informationen dariiber bereitgestellt, 
wo Sie weitere Hilfe zu den am haufigsten auftretenden Problemen 
wahrend des ersten Startvorgangs des ProLiant BL e-Class Gehauses 
finden. Liegen Probleme beim Blade PC vor, lesen Sie den Abschnitt 
„Der Blade PC startet nicht" in diesem Anhang. 

Gehen Sie wie folgt vor, wenn das Gehause nicht startet: 

1. Uberpriifen Sie, ob die Startsequenz des Gehauses normal 
durchgefuhrt wird: 

a. Die LED-Anzeige fiir den Gehausezustand an der Vorderseite, 
die LED-Anzeige fiir den Liifterzustand und den Integrated 
Administrator-Zustand sowie die LEDs fur die Netzteile auf 
der Riickseite leuchten griin. 

b. Die Liifter fiir die Netzteile und die Hauptlufter werden 
gestartet. 

2. Stellen Sie sicher, dass das Gehause an eine ordnungsgemaB 
funktionierende Steckdose angeschlossen ist. 
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3. Die Strom versorgung lasst sich anhand der Netzteil-LED-Anzeigen 
auf der Gehauseriickseite fiir jedes Netzteil uberpriifen. 

Informationen zur Stromversorgung der ProLiant Systeme finden 
Sie im HP Server Fehlerbeseitigungs-Handbuch im Abschnitt 
„Probleme mit der Stromversorgung". Dieses Handbuch ist auf der 
Documentation CD zu finden, die mit dem Gehause geliefert wird. 

Informationen zur Position und Funktion aller LEDs des Gehauses 
finden Sie in Anhang E, „LED-Anzeigen und Schalter". 

4. Die ordnungsgemaBe Funktionsweise der Netzteile lasst sich 
anhand der Fehler-LED auf den Netzteilen auf der Riickseite 
des Gehauses iiberpriifen. 

5. Stellen Sie sicher, dass das Gehause mit Strom versorgt wird, 
indem Sie die Gehausestrom-LED auf der Riickseite des Gehauses 
uberpriifen. 

6. Uberpriifen Sie die korrekte Funktionsweise der Liifter anhand 
der LED-Anzeige fiir den Liifterzustand auf der Riickseite des 
Gehauses. 

7. Vergewissern Sie sich, dass die Mittenwandbaugruppe das Gehause 
mit Strom versorgt, indem Sie priifen, ob die LED-Anzeige fiir 
den Geratezustand auf der Vorderseite des Gehauses leuchtet. 

8. Wenn der Integrated Administrator wiederholt bootet, vergewissern 
Sie sich, dass dies nicht an einem Problem liegt, das einen 
ESR-Neustart (Enclosure Self Recovery) auslost. 

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Abschnitten im 
HP ProLiant BL e-Class Integrated Administrator User Guide, 
das sich auf der mit dem Gehause gelieferten Documentation 
CD befindet: 

□ „Enclosure Self Recovery" 

□ „System Short Circuit" bei anderen Problemen 
mit kontinuierlichen Neustarts 
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9. Starten Sie das Gehause neu, indem Sie den Netzschalter des 
Gehauses auf dem Luftergehause auf der Ruckseite des Gehauses 
driicken. 



AACHTUNG: Wird der Netzschalter fur das Gehause bei laufendendem 
Gehause gedruckt, werden das Gehause und alle Blade PCs heruntergefahren. 



WICHTIG: Startet das Gehause nicht neu, lesen Sie unter „Tabelle D-l : 
Diagnoseschritte fur das Gehause" in diesem Anhang nach. 



10. Uberpriifen Sie, ob die Anschlusse und Bauteile richtig sitzen. 
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Lockere 
Verbindung" im HP Server Fehlerbeseitigungs-Handbuch 
auf der mit dem Gehause gelieferten Documentation CD. 

Diagnoseschritte fur das Gehause 

Wenn Probleme bei der Funktionsweise des Gehauses vorliegen, 
ermitteln Sie anhand von Tabelle D-l, welche Aktion aufgrund der 
gezeigten Symptome durchgefuhrt werden sollte. Beginnen Sie mit 
Frage 1, und gehen Sie die Tabelle Schritt fiir Schritt durch, um die 
Ursachen des Problems einzugrenzen und entsprechende Aktionen 
oder Losungen zu ermitteln. 

Je nach Antwort auf die Fragen in Tabelle D- 1 werden Sie an eine der 
nachstehenden Tabellen verwiesen. In dieser Tabelle sind mogliche 
Griinde fiir das Problem, Optionen zur Unterstiitzung der Diagnose 
und mogliche Losungen aufgefuhrt. 



Tabelle D-l: Diagnoseschritte fiir das Gehause 


Frage 


Antwort 


Frage 1 : Leuchtet die Betriebs-LED auf beiden 
Netzteilen grijn? 


Falls ja, fahren Sie mit Frage 2 in dieser Tabelle fort. 
Falls nein, siehe Tabelle D-2. 


Frage 2: Leuchtet die Fehler-LED auf beiden 
Netzteilen nicht? 


Falls ja, fahren Sie mit Frage 3 in dieser Tabelle fort. 
Falls nein, siehe Tabelle D-3. 


Frage 3: Leuchtet die Betriebs-LED fur das 
Gehause auf der Ruckseite grun? 


Falls ja, fahren Sie mit Frage 4 in dieser Tabelle fort. 
Falls nein, siehe Tabelle D-4. 


Frage 4: Leuchtet die LED-Anzeige fur den 
Gerdtezustand auf der Vorderseite des Gehauses? 


Falls ja, fahren Sie mit Frage 5 in dieser Tabelle fort. 
Falls nein, siehe Tabelle D-5. 
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Tabelle D-l: Diagnoseschritte fur das Gehause (Fortsetzung) 



Frage 

Frage 5: Werden an der lokalen Management- 
Konsole Informationen angezeigt, wenn sie an 
das Gehause angeschlossen wird? 

Frage 6: Leuchtet die LED-Anzeige fur den 
Integrated Administrator-Zustand grun? 

Frage 7: Leuchtet die LED-Anzeige 
fur den Lufterzustand grun? 



Antwort 

Falls |a, befolgen Sie diese zur weiteren Diagnose. 
Falls nein, siehe Tabelle D-6, oder fahren Sie mit 
Frage 6 fort. 

Falls ja, fahren Sie mit Frage 7 in dieser Tabelle fort. 
Falls nein, siehe Tabelle D-7. 

Falls ja und ein Zugriff auf die lokale Konsole immer 
noch nicht moglich ist, setzen Sie sich mit HP oder 
einem Serviceparfner in Verbindung. Hier erhalten 
Sie Ersatzteile und Service. 
Falls nein, siehe Tabelle D-8. 



AACHTUNG: Wird der Netzschalter fur das Gehause bei laufendendem 
Gehause gedruckt, werden das Gehause und alle Blade PCs heruntergefahren. 



Tabelle D-2: Leuchtet die Betriebs-LED auf beiden 
Netzteilen grun? 

Antwort 



Mogliche Griinde 



Losungsvorschldge 



Nein, beide LEDs leuchten 
nicht. 



Nein, eine LED leuchtet 
grun, die andere nicht. 



Das Netzteil ist nicht an eine 
Steckdose angeschlossen bzw. 
an der Steckdose liegt keine 
Spannung an. 



Ein Netzteil ist nicht an eine 
Steckdose angeschlossen bzw. 
an der Steckdose liegt keine 
Spannung an. 



Stellen Sie sicher, dass alle Netzkabel 
mit den Netzteilen verbunden sind. 

Uberprufen Sie, dass alle Netzstecker 
in funktionierende und geerdete 
Steckdosen gesteckt sind. 

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel 
am Netzteil angeschlossen ist. Es liegt 
noch genugend Spannung an, jedoch 
ohne Redundanz. Kehren Sie zu 
Tabelle D-l zuruck. 

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker 
an eine ordnungsgemdB funktionierende 
Steckdose angeschlossen ist. Es liegt 
noch genugend Spannung an, jedoch 
ohne Redundanz. Kehren Sie zu 
Tabelle D-l zuruck. 
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Tabelle D-2: Leuchtet die Betriebs-LED auf beiden 
Netzteilen grun? (Fortsetzung) 



Antwort Mogliche Griinde Losungsvorschldge 



Nein, beide LEDs 


Beide Netzteile befinden 


Drucken Sie den Netzschalter 


blinken grun. 


Sie im Standby-Modus. 


fur das Gehduse am redundanten 


Luttergenause aut der Kuckseite 






des Gehduses. 






ACHTUNG: Wird der Netzschalter 






fur das Gehduse bei laufendendem 






Gehduse gedriickt, werden das 






Gehduse und alle Blade PCs 






heruntergefahren. 






Vergewissern Sie sich, dass keine 






Anschlussstifte der Netzteile 






beschddigt sind. 






Stellen Sie sicher, dass die Netzteile 






fest in den Netzteilschdchten sitzen. 



Vergewissern Sie sich, dass 
keine Anschlussstifte der Netzteile 
beschddigt sind. Es liegt noch 
genugend Spannung an, jedoch 
ohne Redundanz. Kehren Sie 
zu Tabelle D-l zurijck. 

Stellen Sie sicher, dass die Netzteile 
fest in den Netzteilschdchten sitzen. 
Es liegt noch genugend Spannung an, 
jedoch ohne Redundanz. Kehren Sie 
zu Tabelle D-l zurijck. 

Ja Wenn beide Betriebs-LEDs grun leuchten, kehren Sie zu Tabelle D-l zurijck. 



Nein, eine LED leuchtet Ein Netzteil befindet 
griin, die andere Sie im Standby-Modus, 

blinkt griin. 



D-6 



www.hp.com 



Setup- und Installationshandbuch 



Fehlerbeseitigung 



Tabelle D-3: Leuchtet die Fehler-LED auf beiden 
Netzteilen nicht? 



Antwort 



Mogliche Grunde 



Losungsvorschlage 



Nein, eine oder 
beide leuchten gelb. 



Das Netzteil ist nicht an eine 
Steckdose angeschlossen bzw. 
an der Steckdose liegt keine 
Spannung an. 



Stellen Sie sicher, dass alle Netzkabel 
mit den Netzteilen verbunden sind. 

Uberprufen Sie, dass alle Netzstecker 
in funktionierende und geerdete 
Steckdosen gesteckt sind. 



Ein Uberspannungszustand 
ist eingetreten. 



Ein Uberhitzungszustand 
ist eingetreten. 



Uberprufen Sie die Stromquelle, 
urn sich zu vergewissern, dass 
die richtige Spannung anliegt. 

Vergewissern Sie sich, dass keine 
Anschlussstifte der Netzteile beschddigt 
sind. 

Stellen Sie sicher, dass die Netzteile 
fest in den Netzteilschdchten sitzen. 

Vergewissern Sie sich, dass sich die 
Netzteil I ufter frei drehen konnen. 



Mindestens ein Netzteillufter 
ist ausgefallen. 



Wenden Sie sich fur Ersatzbauteile 
und Service an HP oder einen 
Servicepartner. 



Nein, eine oder beide 
blinken gelb. 



Das Netzteil wurde aufgrund 
eines Uberstromzustands 
ausgeschaltet. 



Uberprufen Sie das Netzteil und die 
Anschlusse der Mittenwandbaugruppe 
auf eventuelle Schdden. 

Prufen Sie die anderen Zustands-LED- 
Anzeigen, urn festzustellen, welches 
Bauteil den Uberstromzustand 
verursachen konnte. 

Wenden Sie sich fur Ersatzbauteile 
und Service an HP oder einen 
Servicepartner. 
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Tabelle D-3: Leuchtet die Fehler-LED auf beiden 
Netzteilen nicht? (Fortsetzung) 



Antwort 



Mogliche Grunde 



Losungsvorschldge 



Nein, eine LED leuchtet 
gelb, die andere nicht. 



Ein Uberspannungszustand ist 
bei einem Netzteil eingetreten. 



Uberpmfen Sie die Stromquelle, urn 
sich zu vergewissern, dass die richtige 
Spannung anliegt. 



Ein Uberhitzungszusfand ist bei 
einem Netzteil eingetreten. 



Mindestens ein Netzteil I ufter 
ist ausgefallen. 



Vergewissern Sie sich, dass keine 
Anschlussstifteam Netzteil beschddigt 
sind. 

Stellen Sie sicher, dass das Netzteil 
fest im Netzteilschacht sitzt. 

Vergewissern Sie sich, dass sich 
die Lijfter frei drehen kdnnen. 

Eine ausreichende Kuhlung wird nicht 
mehr gewdhrleistet. Wenden Sie sich 
fur Ersatzbauteile und Service an HP 
oder einen Servicepartner. 



Nein, eine LED blinkt 
gelb, die andere nicht. 



Ja 



Ein Netzteil wurde aufgrund eines 
Uberstromzustands ausgeschaltet. 



Uberprufen Sie das Netzteil und die 
AnschlussederMittenwandbaugruppe 
auf eventuelle Schaden. 

Prijfen Sie die anderen Zustands-LED- 
Anzeigen, urn festzustellen, welches 
Bauteil den Ubersfromzustand 
verursachen kdnnte. 

Wenden Sie sich fur Ersatzbauteile 
und Service an HP oder einen 
Servicepartner. 

Wenn die Fehler-LED-Anzeigen an beiden Netzteilen nicht leuchten, kehren 
Sie zu Tabelle D-l zuruck. 



AACHTUNG: Wird der Netzschalter fur das Gehduse bei laufendendem Gehduse 
gedmckt, werden das Gehduse und alle Blade PCs heruntergefahren. 
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Tabelle D-4: Leuchtet die Betriebs-LED fur das Gehause auf der Ruckseite 
griin? 



Antwort 



Mogliche Grunde 



Losungsvorschldge 



Nein, sie leuchtet nicht. 



Nein, sie leuchtet gelb. 



Ja, sie leuchtet gmn. 



Das Verbindungskabel zwischen 
der Backplane des Lufters und 
der des Netzteils ist nicht 
ordnungsgemdB angeschlossen. 

Das Interconnect Tray sitzt 
nicht richtig im Schacht. 



Vergewissern Sie sich, dass die 
Anschlusse am Liifterkabel fest 
sitzen und nicht beschddigt sind. 

Nehmen Sie das Interconnect Tray 
heraus, und setzen Sie es erneut ein. 



Wenden Sie sich fur Ersatzbauteile 
und Service an HP oder einen 
Servicepartner. 



Das Integrated Administrator- 
Modul sitzt nicht fest. 

Die Backplane-Baugruppe 
der Liifter ist ausgefallen. 

Der Anschluss auf der Backplane 
des Netzteils ist beschadigt. 

Die Backplane des Netzteils 
ist ausgefallen. 

Das Gehause befindet sich Drucken Sie den Netzschalter fur das 

im Standby-Modus. Gehause am Liiftergehduse auf der 

Ruckseite des Gehduses. 
ACHTUNG: Wird der Netzschalter 
fur das Gehause bei laufendendem 
Gehause gedruckt, werden das 
Gehause und alle Blade PCs 
heruntergefahren. 

Wenn die Betriebs-LED fur das Gehause grun leuchtet, kehren 
Sie zu Tabelle D-l zuruck. 
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Tabelle D-5: Leuchtet die LED-Anzeige fur den Gerdtezustand 
auf der Vorderseite des Gehauses? 



Antwort 



Mogliche Griinde 



Losungsvorschlage 



Nein, sie leuchtet nicht. 



Ja, sie leuchtet gelb. 



Ja, sie leuchtet rot. 



Ja, sie leuchtet grun. 



Das Gehdusestatuskabel ist nicht 
mit der Mittenwandbaugruppe 
oder der Gehdusestatusbaugruppe 
verbunden. 

Die Gehdusestatusbaugruppe 
oder die Mittenwandbaugruppe 
funktioniert nicht ordnungsgemdB. 

Ein Systembauteil ist beschddigt, 
das System ist aber weiterhin 
funktionsfdhig. 



An einem Systembauteil ist ein 
kritischer Fehler aufgetreten. 



Der Integrated Administrator hat 
keine beschddigten oder 
ausgefallenen Bauteile erkannt. 



Stellen Sie sicher, dass das 
Gehdusestatuskabel fest an die 
Baugruppe angeschlossen ist. 

Wenden Sie sich fur Ersatzbauteile 
und Service an HP oder einen 
Servicepartner. 

Uberprufen Sie die lokale oder 
Remote-Konsoleauf Fehlermeldungen. 
Fahren Sie mit Tabelle D-6 fort. 

Uberprufen Sie die Systemlufter. 
Fahren Sie mit Tabelle D-8 fort. 

Wenden Sie sich fur Ersatzbauteile 
und Service an HP oder einen 
Servicepartner. 

Uberprufen Sie die lokale oder 
Remote-Konsoleauf Fehlermeldungen. 
Fahren Sie mit Tabelle D-6 fort. 

Uberprufen Sie die Systemlufter. 
Fahren Sie mit Tabelle D-8 fort. 

Wenden Sie sich fur Ersatzbauteile 
und Service an HP oder einen 
Servicepartner. 

Uberprufen Sie die lokale oder 
Remote-Konsoleauf Fehlermeldungen. 
Fahren Sie mit Tabelle D-6 fort. 

Wenden Sie sich fur Ersatzbauteile 
und Service an HP oder einen 
Servicepartner. 
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Tabelle D-6: Werden an der lokalen Management-Konsole Informationen 
angezeigt, wenn sie an das Gehause angeschlossen wird? 

Antwort 



Mogliche Griinde 



Losungsvorschldge 



Nein 



Die lokale Management-Konsole 
ist moglicherweise nicht 
ordnungsgemaB angeschlossen. 



Vergewissern Sie sich, dass das Kabel 
der lokalen Management-Konsole 
richtig angeschlossen ist. 



Das Integrated Administrator- 
Modul ist ausgefallen. 



Fahren Sie mit Tabelle D-7 fort. 



Die Integrated Administrator- 
Firmware ist moglicherweise 
beschddigt. 



Wenn sich das Problem anhand 
dieser Schritte nicht beheben Idsst, 
wenden Sie sich an HP oder einen 
Servicepartner. 



Ja 



Fur die Diagnose steht eine Bildschirmanzeige zur Verfijgung. Bestimmen 
Sie den ndchsten Schritt anhand des Verlaufs des POST und der 
Systemereignisprotokolle. Eine ausfuhrliche Beschreibung der POST- 
Fehlermeldungen finden Sie in Anhang C, „POST-Fehlermeldungen". 



Tabelle D-7: Leuchtet die LED-Anzeige fur den Integrated 
Administrator-Zustand griin? 

Antwort Mogliche Griinde Losungsvorschldge 

Nein, sie leuchtet nicht. Der Integrated Administrator Falls das Gehause eingeschaltet 

wird gestartet. ist, warten Sie eine Minute, bis der 

Boot-Vorgang fur den Integrated 
Administrator abgeschlossen ist. Leuchtet 
die LED-Anzeige fur den Integrated 
Administrator-Zustand immer noch 
nicht, wenden Sie sich an HP oder 
einen Servicepartner. Hier erhalten 
Sie Ersatzbauteile und Service. 

Drucken Sie die Reset-Taste fur 
den Integrated Administrator. 



Uberprufen Sie die Systemlufter. 
Fahren Sie mit Tabelle D-8 fort. 

Wenden Sie sich fur Ersatzbauteile 
und Service an HP oder einen 
Servicepartner. 



Nein, sie leuchtet gelb. Die Software hat ein Problem im 

Integrated Administratorgefunden, 
das behoben werden muss. 
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Tabelle D-7: Leuchtet die LED-Anzeige fur den Integrated 
Administrator-Zustand griin? (Fortsetzung) 

Antwort 



Mogliche Grunde 



Losungsvorschlage 



Nein, sie leuchtet rot. 



Die Sensoren im Integrated 
Administrator-Modul haben 
eine Uberhitzung festgestellt 



Vergewissern Sie sich, dass der 
Standort die Bedingungen fur 
Temperatur und Beluftung erfullt, 
die im White Paper HP ProLiant BL 
e-Class System Overview and 
Planning beschrieben sind. 

Vergewissern Sie sich, dass die 
Systemlufter korrekt funktionieren. 
Fahren Sie mit Tabelle D-8 fort. 



Ja, sie leuchtet griin. 



Der Integrated Administrator- 
Konsolenanschluss oder der 
Integrated Administrator- 
Managementanschluss ist nicht 
ordnungsgemdB angeschlossen. 



Wenn Sie ein serielles Gerdt an den 
Integrated Administrator angeschlossen 
haben, vergewissern Sie sich, dass 
hierfur kein Kabel mit gerader 
Pinbelegung, sondern ein 
Nullmodemkabel verwendet wird. 
Informationen zur Pinbelegung des 
Nullmodemkabels finden Sie in 
Kapitel 4, Jnstallieren und Verkabeln 
der HP CCI Losung". 

Vergewissern Sie sich, dass der 
Integrated Administrator- 
Konsolenanschluss und der Integrated 
Administrator-Managementanschluss 
ordnungsgemdB angeschlossen sind. 

Weitere Hinweise zur Fehlerbeseitigung 
finden Sie im HP ProLiant BL e-Class 
Integrated Administrator User Guide. 
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Tabelle D-8: Leuchtet die LED-Anzeige fur den Lufterzustand grun? 



Antwort 



Mogliche Griinde 



Losungsvorschlage 



Nein, sie leuchtet nicht. 



Nein, sie leuchtet rot. 



Das Lufterkabel oder die 
zugehorigen Anschlusse 
sind nicht korrekt verbunden. 

Das Integrated Administrator- 
Modul sitzt nicht fest. 



Mindestens zwei Lufter sind 
ausgefallen oder sind nicht 
richtig angeschlossen. Eine 
ausreichende Kuhlung wird 
nicht mehr gewdhrleistet. 



Vergewissern Sie sich, dass die 
Anschlusse am Lufterkabel fest sitzen 
und nicht beschddigt sind. 

Wenden Sie sich fur Ersatzbauteile 
und Service an HP oder einen 
Servicepartner. 

Offnen Sie das Luftergehduse, und 
uberprufen Sie es auf gelb leuchtende 
LED-Anzeigen, urn zu ermitteln, 
welche Lufter ausgefallen sind. 
Ersetzen Sie alle defekten Lufter. 

Wenden Sie sich fur Ersatzbauteile 
und Service an HP oder einen 
Servicepartner. 



Nein, sie leuchtet gelb. 



Mindestens ein redundanter 
Lufter ist ausgefallen. Das System 
wird noch addquat gekuhlt, 
es liegt jedoch keine Redundanz 
mehr vor. 



Wenden Sie sich fur Ersatzbauteile 
und Service an HP oder einen 
Servicepartner. 



Ja, sie leuchtet grun . 



Alle Lufter funktionieren. 



Uberprufen Sie die lokale oder 
Remote-Konsoleauf Fehlermeldungen. 
Fahren Sie mit Tabelle D-6 fort. 

Wenn sich das Problem anhand 
dieser Schritte nicht ermitteln lasst, 
wenden Sie sich an HP oder einen 
Servicepartner. 
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Der Blade PC starlet nicht 

In diesem Abschnitt werden die durchzufiihrenden Schritte systematisch 
beschrieben. AuBerdem werden Informationen dariiber bereitgestellt, 
wo Sie weitere Hilfe zu den am haufigsten auftretenden Problemen 
wahrend des Selbsttests beim Systemstart (POST) des Blade PC finden. 
Der Blade PC muss diesen Test bei jedem Systemstart durchfuhren. 
Erst danach wird das Betriebssystem geladen und die Software - 
Anwendungen gestartet. 

Falls dasselbe Problem bei mehreren Blade PCs auftritt, liegt 
moglicherweise ein Problem mit dem Gehause vor. Weitere 
Informationen finden Sie in diesem Anhang unter „Gehause startet 
nicht". 

Gehen Sie wie folgt vor, wenn der Blade PC nicht startet: 

1 . Wenn der Blade PC wiederholt bootet, vergewissern Sie 
sich, dass dies nicht an einem Problem liegt, das einen 
(ASR-2)-Neustart (Automatic System Recovery-2) auslost. 

ASR-2 kann fur den Neustart des Blade PC aktiviert werden. 

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Abschnitten 
im HP Server Fehlerbeseitigungs-Handbuch auf der mit dem 
Gehause gelieferten Documentation CD. 

□ „Automatic System Recovery-2" 

□ „Systemkurzschluss" bei anderen Problemen 
mit kontinuierlichen Neustarts 

2. Starten Sie den Blade PC neu. 

WICHTIG: Startet der Blade PC nicht neu, lesen Sie unter „Tabelle D-9: 
Diagnoseschritte fur Blade PC" in diesem Anhang nach. 
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3. Uberpriifen Sie, ob die Startsequenz des Blade PC normal 
durchgefuhrt wird: 

Vergewissern Sie sich hierzu, dass die LED-Anzeige fur den 
Blade PC Zustand griin leuchtet. Informationen zur Position und 
Funktion dieser LED-Anzeige fmden Sie im Abschnitt „LEDs fur 
Blade PC und Diagnostic Adapter" in Anhang E, „LED-Anzeigen 
und Schalter". 

4. Uberpriifen Sie, ob auf dem Monitor (per Diagnostic Adapter auf 
dem Blade PC installiert) die folgenden Nachrichten angezeigt 
werden. Diese gewahrleisten, dass der Blade PC zumindest die 
Mindestanforderungen an die Hardware erfullt und bei 
Normalbetrieb gestartet wird: 



IJ 


HP Logo 


IJ 


Speichertest 


IJ 


ROM- Informationen 


IJ 


Copyright- Informationen 


IJ 


Prozessorinitialisierung 


IJ 


PXE-Initialisierung 


IJ 


Betriebssystem-Initialisierun 



Sie miissen eine optionale Graphics Diagnostic Card auf dem Blade PC 
installieren, wenn Sie einen Monitor iiber den Diagnostic Adapter 
anschlieBen mochten. 



Wenn der Blade PC den POST-Test abgeschlossen hat und versucht, 
das Betriebssystem zu laden, lesen Sie im Abschnitt „Probleme nach 
dem ersten Startvorgang" in diesem Anhang nach. 
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Diagnoseschritte fur Blade PC 

Wenn der Blade PC nicht startet oder wenn er zwar startet, aber 
den POST nicht vollstandig durchfiihrt, gehen Sie die Fragen in 
Tabelle D-9 der Reihe nach durch, um anhand der aufgetretenen 
Symptome die geeigneten MaBnahmen zu ermitteln. 

Je nach Antwort auf die Fragen werden Sie an eine der nachstehenden 
Tabellen verwiesen. In dieser Tabelle sind mogliche Griinde fur das 
Problem, Optionen zur Unterstiitzung der Diagnose und mogliche 
Losungen aufgefuhrt. 



Tabelle D-9: Diagnoseschritte fur Blade PC 


Frage 


Aktion 


Frage 1 : Leuchtet die Betriebs-LED 
am Blade PC grun? 


Falls ja, fahren Sie mit Frage 2 in dieser Tabelle fort. 
Falls nein, siehe Tabelle D-10. 


Frage 2: Leuchtet die Zustands-LED 
am Blade PC grun? 


Falls ja, fahren Sie mit Frage 3 in dieser Tabelle fort. 
Falls nein, siehe Tabelle D-l 1 . 


Frage 3: Leuchtet die LED-Anzeige fur NIC 1 bzw. 
NIC 2 am Blade PC? 


Falls ja, fahren Sie mit Frage 4 in dieser Tabelle fort. 
Falls nein, siehe Tabelle D-l 2. 


Frage 4: Werden auf dem Monitor Daten angezeigt, 
wenn er uber den Diagnostic Adapter mit dem 
Blade PC verbunden ist? 


Falls ja, befolgen Sie die POST-Meldungen 
zur weiteren Diagnose, oder fahren Sie mit 
Tabelle D-l 4 fort. 
Falls nein, siehe Tabelle D-l 3. 
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Tabelle D-10: Leuchtet die Betriebs-LED am Blade PC griin? 

Antwort Mogliche Grunde Losungsvorschlage 

Nein, sie leuchtet nicht. Der Blade PC sitzt nicht Nehmen Sie den Blade PC heraus, 

fest im Schacht. und setzen Sie ihn neu ein. 



Entweder der Blade PC oder Bestimmen Sie, ob das Problem am 

der Schacht funktioniert nicht Blade PC oder am Gehause liegt: 

ordnungsgemdB. . N e hmen Sie den Blade PC aus 

dem Gehause, und setzen Sie ihn 
in einen anderen Schacht ein. 
Falls die Betriebs-LED am Blade PC 
aufleuchtet und grun wird, liegt 
das Problem am ursprunglichen 
Schacht. 

• Leuchtet die Betriebs-LED am 
Blade PC nicht, setzen Sie 
einen anderen Blade PC in 
den ursprunglich verwendeten 
Schacht ein. Leuchtet die 
Betriebsanzeige am neuen 
Blade PC auf, ist der vorherige 
Blade PC moglicherweise 
ausgefallen. 

• Wenden Sie sich fur Ersatzbauteile 
und Service an HP oder einen 
Servicepartner. 

Nein, sie leuchtet gelb. Der Blade PC befindet sich Drucken Sie den Netzschalter am 

im Standby-Modus. Blade PC. Fdhrt der Blade PC nicht 

hoch, iiberpriifen Sie den Integrated 
Administrator auf den Schachtstatus 
und entsprechende Meldungen hin. 

Der Blade PC ist ausgefallen. Tauschen Sie den Blade PC aus. 

Wenden Sie sich fur Ersatzbauteile 
und Service an HP oder einen 
Servicepartner. 

Ja Wenn die Betriebs-LED am Blade PC griin leuchtet, fahren 

Sie mit Tabelle D-l 1 fort. 
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Tabelle D-l 1 : Leuchtet die Zustands-LED am Blade PC griin? 
Antwort 



Mogliche Griinde 



Losungsvorschlage 



Nein, sie leuchtet nicht. Der Blade PC ist ausgeschaltet. 



Driicken Sie den Netzschalter 
am Blade PC. 



Es ist ein Fehler bei den 
Netzteilen am Gehduse oder im 
Schaltkreis auf der Systemplatine 
des Blade aufgetreten. 



Uberpmfen Sie, ob die Netzteile des 
Gehduses ausgefallen sind. Ist der 
Gehdusezustand in Ordnung, setzen 
Sie den Blade in einen anderen 
Schacht ein. Liegt der Fehler am 
Blade, ersetzen Sie die Systemplatine. 



Fuhren Sie eine Aktualisierung des 
ROM durch. Ist der Fehler weiterhin 
vorhanden, ist moglicherweise das 
ROM-Flash-lmage beschddigt. Laden 
Sie ein anderes ROM-Image herunter 
bzw. verwenden Sie ein anderes. 



Nein, sie leuchtet gelb. 



Bei der ROM-Akfualisierung liegt 
ein Fehler vor (Prufsummenfehler), 
und dem Blade steht kein ROM 
zur Wiederherstellung zur 
Verfugung. 



Nein, sie leuchtet rot. 



Das Spannungsreglermodul 
(VRM) ist fehlerhaft (dies wird 
vom Gehduse als VRM-Fehler 
angezeigt). 



Tauschen Sie die Systemplatine aus. 



Nein, sie blinkt zweimal 
rot im Abstand von einer 
Sekunde, gefolgt von 
einer zwei Sekunden 
langen Pause. 



Der Uberhitzungsschutz fur 
den Prozessor ist aktiviert. 



Vergewissern Sie sich, dass die 
Systemlufter korrekt funktionieren 
(siehe Tabelle D-8) und dass fur eine 
ausreichende Beluftung am Gehduse 
gesorgt ist. Ist dies der Fall, uberpmfen 
Sie den Kuhlkorper fur den Prozessor. 
Ersetzen Sie die Systemplatine, falls 
der Fehler nach entsprechenden 
KorrekturmaBnahmen weiterhin besteht. 



Nein, sie blinkt dreimal Die CPU ist ausgefallen. Tauschen Sie die Systemplatine aus. 

rot im Abstand von einer 
Sekunde, gefolgt von 
einer zwei Sekunden 
langen Pause. 
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Tabelle D-l 1 : Leuchtet die Zustands-LED am Blade PC grun? 



Antwort Mogliche Grunde Losungsvorschlage 



Nein, sie blinkt viermal 
rot im Abstand von einer 
Sekunde, gefolgt von 
einer zwei Sekunden 
langen Pause. 


Der Netzanschluss am Gehause 

f ,. 1 p. 1 1 1 1 i ■ . 1 

tur den Blade oder das Netzteil 
des Gehduses ist fehlerhaft. 


Setzen Sie den Blade in einen 
anderen Schacht ein, urn die 
korrekte Funktionsweise des Blade zu 
tiberprufen. Wird der Fehler dadurch 
behoben, liegt ein Problem bei der 
Gehduse-Backplane vor. Wenden 
Sie sich fur Ersatzbauteile und Service 
an HP oder einen Servicepartner. 




Systemplatine 
(Hot-Swa ppi ng-System) 
ist fehlerhaft. 


Kann das Problem nicht behoben 
werden, ersetzen Sie die Systemplatine. 


Nein, sie blinkt Rinfmal 
rot im Abstand von einer 
Sekunde, gefolgt von 
einer zwei Sekunden 
langen Pause. 


SODIMM(s) sitzen nicht richtig 
im Steckplatz, SODIMM(s) 
moglicherweise defekt, 
Blade-Systemplatine 
moglicherweise defekt. 


Prufen Sie, ob Speicher vorhanden ist. 
Falls ja, setzen Sie das Speichermodul 
erneut ein, und starten Sie neu. Kann 

1 nil 1 1 1 1 1 

der rehler nicht behoben werden, 
ersetzen Sie das Speichermodul. 
Tauschen Sie die Systemplatine aus, 
wenn der Fehler bei einem neuen 
Speichermodul immer noch vorliegt. 


Nein, sie blinkt sechsmal 
rot im Abstand von einer 

r 1 1 f 1 l 

Sekunde, getolgtvon einer 
zwei Sekunden langen 
Pause. 


Die optionale Graphics 
Diagnostic Card oder die 
Blade-Systemplatine ist detekt. 


Tauschen Sie die optionale Graphics 
Diagnostic Card aus. Besteht der 

r 1 1 -i 1 • l c* I* 

Fehler weiterhm, ersetzen Sie die 
Systemplatine. 


Nein, sie blinkt siebenmal 
rot im Abstand von einer 
Sekunde, gefolgt von 
einer zwei Sekunden 
langen Pause. 


Die Blade-Systemplatine 
ist defekt. 


Tauschen Sie die Systemplatine aus. 


Ja, sie leuchtet grun. 


Wenn die Zustands-LED am Blade 
fahren Sie mit Tabelle D-l 2 fort. 


PC grun leuchtet, 
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Tabelle D-12: Leuchtet die LED-Anzeige fur NIC 1 bzw. NIC 2 am Blade PC? 


Antwort 


Mogliche Grunde 


Losungsvorschlage 


Nein 


Die NIC ist nicht mit einem 
aktiven Netzwerkanschluss 
verbunden. 


SchlieBen Sie die NIC an einen aktiven 
Netzwerkanschluss an. Fahren Sie mit 
Tabelle D-13 fort. 


Ja, sie blinkt grun. 


Der Anschluss funktioniert normal 
iibertragen. Fahren Sie mitTabell 


, die Verbindung ist aktiv, Daten werden 
e D-13 fort. 



Ja, sie leuchtet grun. Der Anschluss funktioniert normal, die Verbindung ist aktiv. Fahren Sie 

mit Tabelle D-13 fort. 



Tabelle D-13: Werden auf dem Monitor Daten angezeigt, wenn 
er iiber den Diagnostic Adapter mit dem Blade PC verbunden ist? 

Antwort 



Mogliche Grunde 



Losungsvorschlage 



Nein 



Der Monitor wird nicht mit Strom 
versorgt. 



Der Monitor ist nicht richtig 
angeschlossen. 



Vergewissern Sie sich, dass das 
Netzkabel des Monitors eingesteckt 
ist, und dass der Netzschalter am 
Monitor gedruckt wurde. 

Stellen Sie sicher, dass der Monitor 
richtig an den Diagnostic Adapter 
angeschlossen ist. 



Der Diagnostic Adapter ist 
nicht richtig an den Blade PC 
angeschlossen. 

Die optionale Graphics 
Diagnostic Card ist nicht richtig 
eingesetzt bzw. nicht installiert. 

Nicht fluchtiger RAM (CMOS) 
ist fehlerhaft. 



Das System-ROM ist fehlerhaft. 



Ziehen Sie die Rdndelschrauben an, 
urn den Diagnostic Adapter am 
Blade PC zu befestigen. 

Installieren Sie die Karte, oder setzen 
Sie sie erneut ein. 

Loschen Sie den CMOS. Unter 
Anhang E, „LED-Anzeigen und 
Schalter" finden Sie Anleitungen 
zum Loschen des CMOS. 

Wenden Sie sich an HP oder einen 
Servicepartner, urn Unterstutzung 
zu erhalten. 



Ja 



Fur die Diagnose steht eine Bildschirmanzeige zur Verfugung. 
Bestimmen Sie den nachsten Schritt anhand des Verlaufs des POST und 
der Systemereignisprotokolle. Eine ausfuhrliche Beschreibung der 
POST-Fehlermeldungen finden Sie in Anhang C, „POST-Fehlermeldungen". 
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Probleme nach dem ersten Startvorgang 

Auch wenn der Blade PC den POST-Test erfolgreich durchgefiihrt 
hat, konnen Fehler auftreten, beispielsweise kann das Betriebssystem 
nicht geladen werden. Losen Sie Probleme bei der Installation des 
Blade PC, die nach dem ersten Start auftreten, anhand von Tabelle D- 14. 



Tabelle D-14: Probleme nach dem ersten Startvorgang 



Problem 



Mogliche Ursache 



Losungsvorschldge 



Das Betriebssystem kann 
nicht installiert werden. 



Ein installiertes 
Betriebssystem kann 
nicht gebootet werden. 



Zugriff auf das Netzwerk ist nicht 
moglich. 



Vergewissern Sie sich, das die 
LED-Anzeige fur die NIC-Verbindung 
auf der Vorderseite des Blade PC 
grun leuchtet bzw. grun blinkt. 
Ist dies nicht der Fall, prufen Sie 
die Netzwerkverbindungen auf 
der Systemrijckseite. 



Zugriff auf den PXE-Desktop 
ist nicht moglich. 



Die IPL-Bootreihenfolge ist nicht 
korrekt. 



Vergewissern Sie sich, dass Liber NIC 1 
(standardmdBig mit PXE-Aktivierung) 
eine Netzwerkverbindung besteht und 
dass die Verbindungs-LED-Anzeige 
grun leuchtet bzw. grun blinkt. 

Rufen Sie Computer Setup auf, 

und dndern Sie die IPL-Bootreihenfolge 

fur Gerdte. 



Die Festplatte ist ausgefallen. 



Uberprufen Sie das System auf 
Fehlermeldungen, urn festzustellen, 
ob eine Festplatte ausgefallen ist. 

Wenden Sie sich fur Ersatzbauteile 
und Service an HP oder einen 
Servicepartner. 



Das Image des Betriebssystems 
ist beschddigt. 



Uberprufen Sie das System auf 
Fehlermeldungen, urn festzustellen, 
ob ein Image des Betriebssystems 
beschddigt ist. 

Installieren Sie das Betriebssystem neu. 



Informationen zu Service und Support stehen auf folgender 

Website zur Verfiigung: 

www.hp.com/go/bizsupport 
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LED-Anzeigen und Schalter 

LEDs 

Die HP CCI Losung verfiigt an folgenden Stellen iiber LED-Anzeigen: 

■ LEDs auf der Vorderseite des Gehauses 

■ LEDs auf der Riickseite des Gehauses mit installiertem 
Interconnect Switch 

■ LEDs auf der Riickseite des Gehauses mit installiertem 
RJ-45 Patch Panel 

■ LEDs fur den Lufterzustand 

■ LEDs fur Blade PC und Diagnostic Adapter 

LEDs auf der Vorderseite des Gehauses 

Ermitteln Sie anhand der folgenden Abbildung und Tabelle die Position 
und Funktion der LED-Anzeigen fiir den Gehausestatus auf der 
Vorderseite des ProLiant BL e-Class Blade-Gehauses. 




LEDs auf der Vorderseite des Gehauses 
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LEDs auf der Vorderseite des Gehauses 



Nummer 


LED 


Status 


Beschreibung 


O 


Gerdteidentifikation 
des Gehauses 


Aus = 


Aus 




Blau = 


Gerdteidentifikation 


© 


Gehausezustand 


Aus = 


Gehduse aus, Zustand gut 






Griin = 


Gehduse an, Zustand gut 






Gelb = 


Gehduse beschddigt: 
Redundantes Bauteil 
ausgefallen 






Rot = 


Gehausezustand kritisch: 



Sofortige Wartung 
erforderlich, es bestehtdie 
Gefahr eines Ausfalls 



LEDs auf der Ruckseite des Gehauses 

Ermitteln Sie anhand der folgenden Abbildungen und Tabellen die 
Position und Funktion der LED-Anzeigen fur den Gehausestatus auf 
der Ruckseite des ProLiant BL e-Class Blade-Gehauses. Die LEDs 
auf der Ruckseite des Gehauses geben folgende Informationen an: 

■ Gehausestatus 

■ Netzteilstatus 

■ Integrated Administrator-Status 

LEDs auf der Ruckseite des Gehauses mit installiertem 
Interconnect Switch 

Die LEDs fur den ProLiant BL e-Class C-GbE Interconnect 
Switch geben folgende Informationen an: 

■ Zustand des Interconnect Switch 

■ Anschlussgeschwindigkeit 

■ Verbindung/Aktivitat 
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Ermitteln Sie anhand der folgenden Abbildung und Tabelle die 
Position und Funktion der LED-Anzeigen auf der Ruckseite bei 
installiertem Interconnect Switch. 




4 <s 




LEDs auf der Ruckseite mit installiertem Interconnect Switch 



LEDs auf der Ruckseite mit installiertem 
Interconnect Switch 



Nummer 


LED 


Status 


Beschreibung 


O 


Netzteil- 
Stromversorgung 


Aus = 


Das System wird nicht 
mit Strom versorgt 






Blinkt grun = 


Stand by, Stromversorg u ng 
vorhanden 






Grun = 


Systemstromversorgung 
eingeschaltet 


© 


Netzteilfehler 


Aus = 


Netzteil OK 






Gelb = 


Kein Wechselstrom oder 
Uberspannung oder 
Uberhitzung 






Blinkt gelb = 


Strom grenzwertig 
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LEDs auf der Ruckseite mit installiertem 
Interconnect Switch (Fortsetzung) 



Nummer 


LED 


Status 


Beschreibung 


© 


Gehduse- 
Stromversorgung 


Aus = 


Das Gehduse wird nicht 
mit Strom versorgt 






Gelb = 


Gehduse ausgeschaltet, 
Stromversorgung 

\/Qrfi 1/1 r™i/~i r Pi 1 nOTi 1 c t/"i n r\ 
VCl IUU(JUI / l\U 1 IcZ-UollJI 1U 






Orun = 


oenause-ouornversory uny 
eingeschaltet 




Lufterzustand 


Aus = 


Gehause aus, 

1 1 irtci r "71 1 c t/"i n r\ a 1 it 

LUiicizuoiuiiu y u 1 






Grijn = 


Gehause an, 

1 1 1 rim t~7\\ c kc\ n c\ n 1 it 

lumgiz.udI(jm(j y u i 






Gelb = 


Lufter-Subsystem 
uescnuuigT 






Rot = 


Lufter-Subsystem kritisch 


© 


Gerdteidentifika- 
tion des 
Gehduses 


Aus = 


Aus 




Blau = 


Gerdteidentifikation 


© 


Integrated 

Administrator- 

Zustand 


Aus = 


Gehduse aus, Integrated 
Administrator-Zustand gut 




Grijn = 


Gehduse an, Integrated 
Administrator-Zustand gut 






Gelb = 


Integrated Administrator 
in kritischem Zustand 
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LEDs auf der Ruckseite mit installiertem 
Interconnect Switch (Fortsetzung) 

Nummer LED Status Beschreibung 

© Zustand des Grun = Zustand des Interconnect 

Interconnect Switch gut 



Switch 



Gelb = 


Interconnect Switch 




beschddigt 


Rot = 


Zustand des Interconnect 




Switch kritisch 


Aus = 


Switch wird gebootet/ 




keine Stromversorgung 



© Reserviert 

© Verbindung/ Grun = Netzwerkverbindung 

Aktivitat 

Blinkt grun = Netzwerkaktivitat 

Gelb = Port deaktiviert 

Aus = Keine Netzwerkverbindung 

© Anschlussge- Grun = 1000 

schwindigkeit G elb = 100 

Aus = TO 
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LEDs auf der Ruckseite des Gehduses 
mit installiertem RJ-45 Patch Panel 



Die LEDs fur das RJ-45 Patch Panel zeigen Statusinformationen 
fur jede NIC der einzelnen im System installierten Blade PCs an. 
Ermitteln Sie anhand der folgenden Abbildung und Tabelle die 
Position und Funktion der LED-Anzeige auf der Ruckseite bei 
installiertem RJ-45 Patch Panel. 




LEDs auf der Ruckseite bei installiertem RJ-45 Patch Panel 

LEDs auf der Ruckseite bei installiertem 
RJ-45 Patch Panel 



Nummer 


LED 


Status 


Beschreibung 


O 


Netzteil- 

Stromversorgung 


Aus = 


Das System wird nicht 
mit Strom versorgt 






Blinkt grun = 


Sta nd by, Stromversorg ung 
vorhanden 






Grun = 


Systemstromversorgung 
eingeschaltet 


© 


Netzteilfehler 


Aus = 


Netzteil OK 






Gelb = 


Kein Wechselstrom 
oder Uberspannung 
oder Uberhitzung 






Blinkt gelb = 


Strom grenzwertig 
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LEDs auf der Ruckseite bei installiertem 
RJ-45 Patch Panel (Fortsetzung) 



Nummer LED 


Status 


Beschreibung 


© Gehduse- 

Stromversorgung 


Aus = 


y-N 1 -- 1 . 1 . 

Das Oenause wird nicnt 
mit Strom versorgt 




/-> II 

Gelb = 


Genause ausgescnaltet, 
Stromversorgung 
verfugbar, Ruhezustand 




Grun = 


Gehduse-Stromversorgung 
eingeschaltet 


O Lufterzustand 


Aus = 


Gehduse aus, 
Lufterzustand gut 




Grijn = 


Gehduse an, 
Lufterzustand gut 




Gelb = 


Lufter-Subsystem 
beschddigt 




Rot = 


Lufter-Subsystem kritisch 


© Gerdteidentifika- 
Hon des Gehduses 


Aus = 


Aus 


Blau = 


Gerdteidentifikation 


© RJ-45-Verbin- 
dungsaktivitdt 


Ein = 


Netzwerkverbindung 


Aus = 


Keine 

Netzwerkverbindung 




Blinkt = 


Netzwerkaktivitdt 


© Integrated 

Administrator- 
Zu stand 


Aus = 


Gehduse aus, Integrated 
Administrator-Zustand gut 




Grijn = 


Gehduse an, Integrated 
Administrator-Zustand gut 




Gelb = 


Integrated Administrator 
in kritischem Zustand 
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LEDs fur den Lufterzustand 

Ermitteln Sie anhand der folgenden Abbildung und Tabelle die 
Position und Funktion der LED-Anzeigen fiir den Lufterzustand. 




LEDs fur den Zustand der Hot-Plug-Lufter 



LEDs fiir den Zustand der Hot-Plug-Lufter 


Nummer 


LED 


Status 


O 


Lufter 1 




© 


Lufter 2 


Grun = Normal 


© 


Lufter 3 


Gelb = Ausgefallen 


0 


Lufter 4 
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LEDs fur Blade PC und Diagnostic Adapter 

Die LED-Anzeigen fur Blade PC und Diagnostic Adapter haben 
dieselbe Ausrichtung und Funktion. Ermitteln Sie anhand der 
folgenden Abbildungen und Tabellen die Position und Funktion 
der LED-Anzeigen. 




Diagnostic Adapter-LEDs 
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LEDs fur Blade PC und Diagnostic 


Adapter 


Nummer LED 


Status 


Da erf" M HA 1 r% 1 ■ W\ 

DescnreiDung 


O Gerdteidentifi- 
kation 


Aus = 


Aus 


Blau = 


Gerdteidentifikation 
fur Blade PC 




Blinkt blau = 


Remote-Zugriff erfolgt 


© Zustand 


Aus = 


Blade PC aus 




Grun = 


Blade PC an, Zustand gut 




Gelb = 


Blade PC beschddigt oder 
der Start wurde durch 
Integrated Administrator 
verhindert 




Rot = 


Blade PC in kritischem 
Zustand 




Blinkt rot = 


Blade PC in kritischem 
Zustand (sieheTabelle D-l 1 
in Anhang D, 
„Fehlerbeseitigung".} 


© NIC 1 


Aus = 


Keine Verbindung 




Grun = 


Netzwerkverbindung 




Blinkt grun = 


Netzwerkverbindung 
und Netzwerkaktivitdt 


O NIC 2 


Aus = 


Keine Verbindung 




Grun = 


Netzwerkverbindung 




nh 1 l 

Blinkt grun = 


Netzwerkverbindung und 
Netzwerkaktivitdt 


© Laufwerks- 
aktivitdt 


Aus = 


Keine Laufwerksaktivitdt 


Blinkt grun = 


Laufwerksaktivitdt 


© Stromver- 
sorgung 


Aus = 


Das Gehduse oder der 
Blade PC wird nicht mit 
Strom versorgt 




Gelb = 


Gehduse an, Zustand gut 




Grun = 


Stromversorgung des 



Blade PC eingeschaltet 
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Sc ha Iter 

Die HP CCI Losung verfugt iiber Schalter in den folgenden Bereichen: 

■ Vorderseite 

■ Riickseite 

Vorderseite 

Ermitteln Sie anhand der folgenden Abbildung und Tabelle die Position 
und Funktion der Schalter auf der Vorderseite des Gehauses und des 
Blade PC. 




Schalter auf der Vorderseite des Gehauses und des Blade PC 



Schalter a 


uf der Vorderseite des Gehauses 


Nummer 


Beschreibung 


Funktion 


O 


Gerdteidentifikati- 
onsschalter des 
Blade PC 


Akfiviert die LED fur die Identifikation 
des Blade PC. 


© 


Gerdteidentifikati- 
onsschalter des 
Gehauses 


Aktiviert die LED fur die Identifikation 
des Gehauses. 


© 


Netzschalter 
des Blade PC 


Schaltet den Blade PC ein oder aus. 
Halten Sie den Schalter fur eine 
Notabschaltung vier Sekunden 
gedruckt. 
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Ruckseite 

Emiitteln Sie anhand der folgenden Abbildung und Tabelle die Position 
und Funktion der Schalter auf der Ruckseite des Gehauses. 




Schalter auf der Ruckseite des Gehauses 



Schalter a 


uf der Ruckseite des Gehauses 


Nummer 


Beschreibung 


Ein/Aus-Funktion 


O 


Gerateidentifikati- 
onsschalter des 
Gehauses 


Aktiviert die LED fur die Identifikation 
des Gehauses. 


© 


Netzschalter 
des Gehauses 


Schaltet das Gehduse und alle 
Blade PCs ein oder aus. 


© 


Resettaste fur 
den Integrated 
Administrator 


Startet den Integrated Administrator neu. 




Der Netzschalter und der Gerateidentifikationsschalter des Gehauses 
sind versenkt. Moglicherweise benotigen Sie einen nicht metallischen 
Gegenstand wie einen Bleistift, um diese Schalter zu betatigen. 



CMOS 

Halten Sie die CMOS -Taste (mit SW50 gekennzeichnet) auf der 
Systemplatine zwei Sekunden lang gedriickt, um den CMOS zu loschen. 
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Technische Daten 

In diesem Anhang finden Sie technische Daten zu Betrieb und 
Leistung fur die folgenden Komponenten der HP CCI Losung: 

■ Blade Gehause 

■ Blade PC 

■ Hot-Plug-Netzteil 

Blade Gehause 



Technische Daten zu 


Betrieb und Leistung 




des Gehauses 




Abmessungen 


Hohe 


1 3,34 cm 


5,25 Zoll 


Tiefe 


68,58 cm 


27 Zoll 


Breite 


48,26 cm 


19 Zoll 


Gewicht mit Interconnect Tray 


Keine Blade PCs 


26,76 kg 


59 Pfund 


20 Blade PCs 


46,7 kg 


103 Pfund 
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Technische Daten zu Betrieb und Leistung 
des Gehauses (Fortsetzung) 


Eingangsanforderungen 


Nominale 


100 bis 127V- 


200 bis 240 V~ 


Eingangsspannung 






Nominale 
Eingangsfrequenz 


47 bis 63 Hz 




Nominaler Eingangsstrom 


8,5 Abei 120V- 


4,3 A bei 240 V~ 


Nominale Eingangsleistung 


1000 W 




BTU/h 


3416 




Temperaturbereich 


Betrieb (siehe Hinweis) 


1 0° bis 35 °C 


50° bis 95 °F 


Lagerung (siehe Hinweis) 


-30° bis 60 °C 


-22° bis 140 °F 


Relative Lufffeuchtigkeit 
(keine Kondensation) 


Betrieb (siehe Hinweis) 


1 0% bis 90% 




Lagerung (siehe Hinweis) 


5% bis 95% 




Die Betriebstemperatur verringert sich urn 1 °C pro 304 m Hohe. 
Setzen Sie das Gerdt nicht direktem Sonnenlicht aus. Die maximale 
Lufffeuchtigkeit von 95% fur die Lagerung basiert auf einer maximalen 
Temperatur von 45 °C. Der minimale Luftdruck fur die Lagerung 
entspricht 70 KPa. 
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Blade PC 



Technische Daten zu Betrieb und Leistung 
der Blade PCs 

Abmessungen 

Hohe 1 1 ,94 cm 4,7 Zoll 

Tiefe 39,37 cm 15,5 Zoll 

Breite 2,03 cm 0,8 Zoll 

Gewicht (maximal) 1 ,0 kg 2,2 Pfund 

Temperaturbereich 

Betrieb (siehe Hinweis) 10° bis 35 °C 50° bis 95 °F 

Lagerung (siehe Hinweis) -30° bis 60 °C -22° bis 140 °F 

Relative Luftfeuchtigkeit 
(keine Kondensation) 

Betrieb (siehe Hinweis) 1 0% bis 90% 

Lagerung (siehe Hinweis) 5% bis 95% 

Die Betriebstemperatur verringert sich urn 1 °C pro 304 m Hohe. 
Setzen Sie das Gerdt nicht direktem Sonnenlicht aus. Die maximale 
Luftfeuchtigkeit von 95% fur die Lagerung basiert auf einer maximalen 
Temperatur von 45 °C. Der minimale Luftdruck fur die Lagerung 
entspricht 70 KPa. 
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Hot-Plug-Netzteil 



Technische Daten 


zu Betrieb und Leistung 




fur das Hot-Plug-Netzteil 






Abmessungen 


Hohe 


9,14 cm 


3,579 Zoll 






28 45 rm 


10 24 Zoll 




BfSit6 


1 1 43 cm 


4,47 Zoll 




Gewicht 


2,95 kg 


6,5 Pfund 




Technische Daten zur 








Eingangsspannung 








Nominale 


100 bis 127 V~ 


200 bis 240 V~ 




Eingangsspannung 








Frequenzbereich 


47 bis 63 Hz 






Nominale 


1000 W 






Eingangsleistung 








Nominaler 


8,5 Abei 120V- 


4,3 A bei 240 V- 




Eingangsstrom 








AAaximale Leistung 


1 1 A 7 \A/ 
1 1 O/ VV 






Technische Daten zur 








Ausgangsspannung 








Nominale 




5,05 V, 3,33 V, 12,1 V 


Ausgangsspannung 




und 5 Vaux 




Nominale 




600 W 




Ausgangsleistung 








Nominaler 




5,01 V - 0,5 A ~ 


34 A 


Ausgangsstrom 




3,33 V- 0,5 A ~ 


36 A 






12,1 V-0,5 A~ 


38 A 






5 Vaux - 0,2 A ~ 


8 A 


Maximale Leistung 




700 W 
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Technische Daten zu 


Betrieb und Leistung 


fur das Hot-Plug-Netzteil (Fortsetzung) 


Umgebungstemperaturbe- 






reich 






Betrieb 


10° bis 35 °C 


50° bis 95 °F 


Lagerung 


-30° bis 60 °C 


-22° bis 140 °F 


Relative Lufffeuchtigkeit 






(keine Kondensation) 






Betrieb 


10% bis 90% 


10% bis 90% 


Lagerung 


5% bis 95% 


5% bis 95% 


Stehspannung 


Eingang zu Ausgang 




2000 V~ (Min.) 


Eingang zu Erde 




1500 V~ (Min.) 


Sjs,, Die Betriebstemperatur verrinqert sich urn 


1 °C pro 304 m Hohe. 


Setzen Sie das Gerdt nicht direktem Sonnenlicht aus. Die maximale 


Luftfeuchtiqkeit von 95% fur die Laqerunq 


basiert auf einer maximalen 


Temperatur von 45 °C. Der minimale Luftdruck fur die Lagerung 


entspricht 70 KPa. 
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Batterie des Blade PC 



Jeder Blade PC verfiigt iiber ein Speichergerat, das zur Datenspeicherung 
eine Batterie benotigt. 

Austauschen der Batterie des Blade PC 

Wenn Datum und Zeit vom Blade PC nicht mehr automatisch richtig 
angezeigt werden, miissen Sie moglicherweise die Batterie fur die 
Echtzeituhr austauschen. Unter normalen Bedingungen hat diese Batterie 
eine Lebensdauer von 5 bis 10 Jahren. Verwenden Sie eine HP 200-mAh- 
Lithium-Ersatzbatterie mit 3 V (Ersatzteilenummer 166899-001). 

So setzen Sie die neue Batterie ein: 

1. Schalten Sie den Blade PC aus. Informationen hierzu finden 
Sie im Abschnitt „Ausschalten eines Blade PC" in Kapitel 4, 
„Installieren und Verkabeln der HP CCI Losung". 

2. Ziehen Sie den Blade PC aus dem Gehause. Informationen hierzu 
finden Sie im Abschnitt „Herausnehmen eines Blade PC" in 
Kapitel 4, „Installieren und Verkabeln der HP CCI Losung". 
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3. Suchen Sie den Platz der Batterie im Blade PC. 

4. Nehmen Sie die vorhandene Batterie heraus. 




Suchen und Herausnehmen der Batterie im Blade PC 



AVORSICHT: Informationen zur ordnungsgemaBen Entsorgung von Batterien 
finden Sie im Abschnitt „Hinweis zum Austausch von Akkus bzw. Batterien" 
in Anhang A, „Zulassungshinweise". 



5. Setzen Sie die neue Batterie ein. 




Einsetzen der neuen Batterie 
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6. Schieben Sie den Blade PC in das Gehause hinein. Informationen 
hierzu finden Sie im Abschnitt „Einsetzen eines Blade PC" in 
Kapitel 4, „Installieren und Verkabeln der HP CCI Losung". 

7. Schalten Sie den Blade PC ein. Informationen hierzu finden Sie 
im Abschnitt „Einschalten der HP CCI Losung" in Kapitel 4, 
„Installieren und Verkabeln der HP CCI Losung". 

8. Starten Sie Computer Setup (F10) Utility, urn den Blade PC mit 
der neuen Batterie neu zu konfigurieren. Informationen hierzu 
finden Sie im Abschnitt „Computer Setup (F10) Utility" in 
Kapitel 5, „Einsatz und Management". 



Sefup- und Insfallationshandbuch 



www.hp.com 



G-3 



Index 



Abmessen mit der 

Gehause-Rack-Schablone 4-4- 
Aktualisieren des ROM 5-20 
Altiris Deployment Solution 5-2 
Anforderungen 

Eingang F-2, F^4 

Umgebung 3-1 
Anschlusse 

Diagnostic Adapter 4-30 

Interconnect Switch 4-13 

RJ-45 Patch Panel 4-14 
Anschlussgeschwindigkeit E-5 
Ausrufezeichen (Symbol) 

An den Geraten 1-2 

Im Text 1-4 
Ausschalten 

Blade PCs 4-22 

Gehause 4-23 
Automatic System 
Recovery-2 (ASR-2) 

Merkmale 2-9 

Neustart D-14 

B 

Batterien 
Austausch, 

Warnhinweis A-8 
Austauschen G-l 
Einsetzen G-l 
Lebensdauer G-l 



Technische Daten G-l 

Teilenummer G-l 

Wiederverwertung und 
Entsorgung A-8 
Betriebssystem 5-3 
BIOS 

Siehe System-ROM 
Blade PC Blenden 

Eingesetzt 3-6 

Herausnehmen 4-18 
Blade PCs 

Abbildung 2-5 

Abmessungen F-3 

Ausschalten 4-22 

Computer Setup (F10) 
Utility 5-4 

Diagnoseport 2-7 

Diagnoseschritte D-16 

Einschalten 4-22 

Einsetzen 4-18 

Ereignismeldungen 5-21 

Fehlerbeseitigung D-14 

Gerateidentifikationsschalter E-l 1 

Herausnehmen 4-24 

LEDs 2-4, 2-6, E-9, E-10 

Lieferumfang 3-7 

Merkmale 2-5 

Netzschalter E-l 1 

Notfall, Herunterfahren 4-23 

Technische Daten F-3 



Setup- und Installationshandbuch 



www.hp.com 



Index- 7 



Index 



c 

CD-ROM-Laufwerk, 

USB-Unterstiitzung 2-7 
Center for Devices and Radiological Health 

(CDRH), Konformitatserklarung A-7 
Computer Setup (F10) Utility 
Konfiguration 2-8 
Meniioptionen 5-4 

D 

Diagnosefunktionen 2-11 
Diagnoseport 2-7 
Diagnostic Adapter 

Anschlusse 4-30 

Einsetzen 4-28 

Funktionen 5-3 

LEDs E-9, E-10 

Zweck 2-7 
Diagnostics Utility 2-9, 2-11 
Diskettenlaufwerk, 
USB-Unterstutzung 2-7 

E 

Einsatz 

Alternative Methoden 3-5, 5-2 

Altiris Deployment Solution 5-2 

Optionen 5-2 

Ressourcen 3-5 

USB -Diskettenlaufwerk, 
Unterstiitzung 3-5 

Vorbereiten 3-5 
Einschalten 

Blade PCs 4-22 

Gehause 4-22 
Einsetzen 

Batterie G-l 

Blade PCs 4-18 

Diagnostic Adapter 4-28 

Gehause 4-12 



Graphics Diagnostic Card 4-28 

Hot-Plug-Netzteile 4-4 

Interconnect Tray 4-2 

Rack-Schienen 3-7, 4-7 

Randelschrauben 4-10 

SODIMMs 4-25 
Elektrostatische Entladung 

VorsichtsmaBnahmen 3^1, B-l 
Enclosure Self Recovery (ESR), 

Fehlerbeseitigung D-3 
Erdungsleiter 3-3 
Erdungsmethoden B-2 
Ereignismeldungen, Blade PCs 5-21 
Ermitteln 

Anschlusse des Interconnect Switch 4-13 
Blade PC, LEDs E-9 
Diagnostic Adapter, Anschlusse 4-30 
Diagnostic Adapter-LEDs E-9 
Gehause-LEDs E-l 
Lufterzustand, LEDs E-8 
RJ-45 Patch Panel, Anschlusse 4-14 
Schalter E-ll 
Symbole 1-2 
ESR 

Siehe Enclosure Self Recovery (ESR) 
Etiketten auf den Geraten 1-2 
Externe Liifter, LEDs 2-4 

F 

FCC (Federal Communications 
Commission) Anderungen A-3 
Gerate der Klasse A, 

Zulassungshinweis A-2 
Gerate der Klasse B, 

Zulassungshinweis A-2 
Hinweis A-l 

Konformitatserklarung A-3 
Federal Communications Commission 
Siehe FCC 



lndex-2 



www.hp.com 



Setup- und Installationshandbuch 



Index 



Fehler, LEDs E-3, E-6 

Fehlerbeseitigung 

Betriebs-LED am Blade PC D-17 
Betriebs-LED fiir das Gehause D-9 
Blade PC Monitor D-20 
Blade PC startet nicht D-14 
Blade PC, NIC-LEDs D-20 
Diagnoseschritte fiir Blade PC D-16 
Diagnoseschritte fiir Gehause D-4 
Gehause startet nicht D-2 
LED-Anzeige fiir Geratezustand D-10 
LED-Anzeige fiir Liifterzustand D-13 
LEDs fiir Hot-Plug-Netzteile C-l, 

D-5, D-7 
LED-Zustandsanzeigen fiir den 
Integrated Administrator D-l 1 
Lokale Management-Konsole D-l 1 
Nach dem ersten Start D-21 
Ubersicht D-l 

Zustands-LED am Blade PC D-l 8 
Fehlermeldungen 

Blade PC Ereignismeldungen 5-21 

POST C-l 
Festplatte 

Aktivitats-LED 2-6, E-10 

Auf dem Blade PC 2-6 

Fehlermeldungen C-3 
Frequenz 

Bereich, Netzteil F-4 

Eingang, nominal (Gehause) F-2 
Funktionen 

Diagnose 2-1 1 

Grafik 2-7 

G 

Gehause 

Abbildung 2-1 
Abmessungen F-l 
Ausschalten 4-23 



Beschadigung durch Uberhitzung, 
VorsichtsmaBnahme 3-6 

Diagnoseschritte D-4 

Eingangsanforderungen F-2 

Einschalten 4-22 

Einsetzen 4-12 

Fehlerbeseitigung D^l 

Gerateidentifikationsschalter E-ll, E-12 

Lieferumfang 3-6 

Merkmale 2-2 

Netzschalter E-12 

Netzteil-LEDs E-4, E-7 

Notfall, Herunterfahren 4-23 

Rack-Schablone 4-4 

Ruckseite, LEDs D-9, E-2 

Technische Daten F-l 

Vorderseite, LEDs E-l 

Zustands-LEDs 2-4 
Gerateidentifikation, LEDs 2-6 
Gewicht 

Symbol 1-3 

Warnhinweis 1-3 
Grafik 

Auflosung 2-7 

Fehlerbeseitigung D-20 

Funktionen 2-7 
Graphics Diagnostic Card 2-5, 2-7, 4—28, 5-3 

H 

Hardwaremerkmale 2-1 
HeiBe Flache 

Symbol 1-2 

Warnhinweis 1-2 
Herausnehmen 

Blade PC Blenden 4-18 

Blade PCs 4-24 

Hot-Plug-Netzteile 4-2 

Randelschrauben 4-10 

SODIMMs 4-26 



Setup- und Installationshandbuch 



www.hp.com 



lndex-3 



Index 



Hilfe 

HP Website 1-5 

Installationsservice 3-8 

Technische Kundenunterstiitzung, 
Telefonnummern 1-5 

Zusatzliche Quellen 1-5 
Hot-Plug-Lufter 

LEDs 2-4, D-2, E-4, E-7, E-8 

Lieferumfang 3-6 

Merkmale 2-4 
Hot-Plug-Netzteile 

Abmessungen F-4 

Eingangsanforderungen F-4 

Einsetzen 4-4 

Herausnehmen 4-2 

LEDs 2-4, D-3 

Lieferumfang 3-6 

Merkmale 2-4 

Technische Daten F-4 
HP Systems Insight Manager 

Beschreibung 5-22 

Blade PC Konfiguration 2-9 

Ereignisliste 5-22 

I 

IML 

Siehe Integrated Management 
Log (IML) 
Installationsplanung 3-1 
Installationsservice 3-8 
Integrated 
Administrator E-12 
Beschreibung 2-8 
Diagnosefunktion 2-1 1 
Funktionen 5-18, 5-23 
LEDs D-2, E-4, E-7 
Merkmale 2-3 
Integrated Management Log 
(IML) 2-10 



Interconnect Switch 3-8 
Anschltisse 4-13 
Einsetzen 4-2 
LEDs E-2 

Management-Tools und 

Utilities 5-20, 5-23 
Merkmale 2-2 
Verkabelung 4-15 

K 

Kabel und Verkabelung 
Bundeln 4-16 

FCC-Konformitatserklarung A-3 

Interconnect Switch 4-15 

NICs 4-15 

Nullmodem 4-17 
Klasse A, Gerate 

FCC-Konformitatserklarung A-2 

Kanada, Konformitatserklarung A-4 
Klasse B, Gerate 

FCC-Konformitatserklarung A-2 

Kanada, Konformitatserklarung A^l 
Kuhlung 

Siehe Hot-Plug-Lufter 

L 

Lasergerat 

Produktetikett A-7 

Strahlung, Warnhinweis A-6 

Zulassungshinweis A-6 
LEDs 

Aktivitat fur RJ-45 Patch Panel E-7 
Anschlussgeschwindigkeit E-5 
Blade PC E-9, E-10 
Blade PC, Gerateidentifikation E-10 
Blade PC, Netzwerkaktivitat 2-6 
Blade PC, Zustand 2-4, 2-6, E-10 
Diagnostic Adapter E-9, E-10 
Fehler E-3, E-6 
Festplattenaktivitat 2-6, E-10 



lndex-4 



www.hp.com 



Setup- und Installationshandbuch 



Index 



Gehause, Gerateidentifikation E-2, 
E-4, E-7 

Gehause, Netzschalter E-4, E-7 

Gehauseriickseite E-2 

Gehausevorderseite E-l 

Gehausezustand 2-4, D-2, E-2 

Gerateidentifikation 2-6 

Hot-Plug-Lufter, Zustand E-8 

Hot-Plug-Netzteile 2-4, D-2 

Integrated Administrator D-2 

Integrated Administrator-Zustand E-4, E-7 

Interconnect Switch E-2 

Interconnect Switch, Zustand E-5 

Interne Liifter, Zustand 2-4 

Lufterzustand 2-A, D-2, E-4, E-7 

Netzwerk E-5 

NIC 1 E-10 

NIC 2 E-10 

RJ-45 Patch Panel E-6 

Stromversorgung E-3, E-6, E-10 

Systemzustand 2-4 
LEDs fur externe Komponenten 2-4 
Lieferumfang, Hardware fur den 

Rack-Einbau 3-5, 3-6 
Liifter 

Siehe Hot-Plug-Lufter 
Luftfeuchtigkeit 

Blade PCs F-3 

Gehause F-2 

M 

Massenspeicher 

Siehe Festplatte 
Maus, Konformitatserklarung A-4 
Merkmale 

Blade PCs 2-5 

Diagnoseanschluss 2-7 

Gehause 2-2 

Hardware 2-1 



Hot-Plug-Lufter 2-4 
Hot-Plug-Netzteile 2-4 
Konfiguration und Management 2-8 
NICs 2-8 

Rack-Schienen 3-7 
ROM 2-7 
Speicher 2-6, 4-24 
Systemzustand, LEDs 2-4 

N 

Netzkabel, AnschlieBen 4-15 
Netzschalter E-ll, E-12 
Netzteil-LEDs 2-6, E-3, E-6, E-10 
NICs 

LEDs E-10 

Merkmale 2-8 
NivellierungsfiiBe 3-1 
Notfall, Herunterfahren 

Blade PC 4-23 

Gehause 4-23 

o 

Optimale Betriebsumgebung 3-1 
P 

POST-Fehlermeldungen C-l 
PXE-Verbindung 4-15, 5-2, 5-15, D-21 

R 

Rack 

Beliiftung, VorsichtsmaBnahme 3-2 

Stabilisierung 3-1 

Telco, Stabilitat 3-2 

Warnhinweise 3-1, 3-2 
Rack-Einbau-Hardware, Lieferumfang 3-7 
Rack-Schablone 3-7, 4-4 
Rack-Schienen 

Einsetzen 3-7, 4-7 

Einstellen 4-7 

Lieferumfang 3-7 

Merkmale 3-7 



Setup- und Installationshandbuch 



www.hp.com 



lndex-5 



Index 



Rack-Stabilitat, Warnhinweis 1-3 

Randelschrauben 4-10 

Rapid Deployment Pack 2-9, 3-5, 5-2 

Redundanz 2-2 

RJ-45 

Anschluss mit Symbol 1-2 

Anschluss, Warnhinweis 1-2 

Anschlusspositionen 4-13 
RJ-45 Patch Panel 3-8 

Anschlusse 4-14 

LEDs E-6 

Merkmale 2-3 
ROM 

Siehe System-ROM 
ROMPaq Utility 2-7, 2-10 
Ruckseite, Schalter E-12 

s 

Schalter 

Blade PC, Gerateidentifikation E-l 1 

Blade PC, Netzschalter E-l 1 

Gehause, Gerateidentifikation 
E-ll, E-12 

Gehause, Netzschalter E-12 

Integrated Administrator, Reset E-12 

Ruckseite E-12 

Vorderseite E-ll 
Schraubenzieher (Symbol) 1-2 
Seriennummer, 

Zulassung A-l 
Service und Support 1-5, D-21 
Sicherheitshinweise 1-1 
SODIMMs 

Einsetzen 4—25 

Herausnehmen 4-26 

Siehe auch Speicher 

Steckplatzkerben, 
Positionen 4-25 

Unterstutzung 2-6 



Spannung 

Ausgang, nominal F-4 

Eingang, nominal F— 2, F^- 
Speicher 

Einsetzen 4—24 

Grafik 2-7 

Merkmale 2-6, 4-24 

Siehe auch SODIMMs 

Unterstiitzte Geschwindigkeit 2-6 
Statische Elektrizitat B-l 
Strom 

Ausgang, nominal (Netzteil) F-4 

Eingang, nominal (Gehause) F-2 

Eingang, nominal (Netzteil) F-4 
Strom fuhrende Komponenten 

(Symbol) 1-2 
Stromquellen (Symbol) 1-3 
Stromschlag 

Symbol 1-2 

Warnhinweis 1-2 
Stromversorgung 

Ausgang, nominal F^l 

Eingang, nominal F-2, F-4 

Warnhinweis 1-3 
Symbole 

An den Geraten 1-2 

Im Text 1-4 
System 

Systemzustand, Uberwachung 2-4 

Warnhinweise 3-3 
System Software Manager 
(SSM) 5-4, 5-16, 5-17 
Systemplatine 

Batterieaustausch G-l 

Sicherheit B-l 
System-ROM 

Aktualisieren 5-16, 5-17, 5-20 

Merkmale 2-7 



lndex-6 



www.hp.com 



Setup- und Installationshandbuch 



Index 



Technische Daten 

Blade PCs F-3 

Gehause F-l 

Hot-Plug-Netzteile F-4 
Technische 

Kundenunterstutzung 1-5 
Telco Racks, Stabilitat 3-2 
Telefon (Symbol) 1-2 
Temperatur 

Blade PCs F-3 

Gehause F-2 

Hot-Plug-Netzteile F-5 

u 

Umgebung, Vorgaben 3-1 
USB-Unterstutzung 2-7 
Utilities 

Automatic System Recovery-2 

(ASR-2) 2-9, D-14 
Computer Setup (F10) 

Utility 2-8, 5-4 
Diagnostics Utility 2-9, 2-1 1 
HP Systems Insight Manager 2-9, 

2-11,5-19,5-22 
Integrated Administrator 

Siehe Integrated Administrator 
Rapid Deployment 

Pack 2-9, 3-5 
ROMPaq Utility 2-7, 2-10 

V 

Verletzungsgefahr, Symbole an 

den Geraten 1-2 
Vorderseite, Schalter E-l 1 
Vorrichtung zur Nivellierung 3-1 
VorsichtsmaBnahmen, 

Definition 1-4 



Warnhinweise 

Batterieaustausch A-8 
Beschadigung der 

Komponenten D-l 
Definition 1-2, 1-4, 3-3 
HeiGe Flache 1-2 
Laser, Strahlungen A-6 
Mehrere Stromquellen 1-3 
Rack-Stabilitat 1-3 
RJ-45-Anschluss 1-2 
Schwere Gegenstande 1-3 
Strom fiihrende Komponenten D-l 
Stromschlag 1-2 
System 3-3 

Verletzungsgefahr D-l 
Warnhinweise fur Komponenten D-l 
Websites 

HP 1-5 

Service D-21 

z 

Zulassungshinweise 
Anderungen A-3 
Europaische Union A-4 
Japan A-5 
Kabel A-3 
Kanada A-4 
Klasse A A-2 
Klasse B A-2 
Korea A-5 
Lasergerate A-6 

Maus, Konformitatserklarung A-4 
Seriennummer A-l 
Taiwan A-6 
Zulassungshinweise fiir 
Kanada A-4 



Setup- und Installationshandbuch 



www.hp.com 



lndex-7 



